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INTRODUCCIÓN 


El rabino Moisés Maimónides (1200 d. C.), enseñaba que los 613 mitzvot o mandamientos de la 
Torah, incluían el mandato directo de Dios de construir el templo: 


“Después me hara n un santuario, para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su 
mobiliario debera n ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré” (Exodo 25:8-9). 


Con esto no deseo adentrarme en asuntos religiosos o creencias, simplemente lo cito para recalcar 
la importancia que el estudio del templo y su realización debería tener para el pueblo de Israel y 
para todos aquellos que creen en la venida del Mesías. 


El tema principal que he realizado es el templo de Ezequiel, no obstante, considero que para 
comprender la descripción que el profeta hace sobre el templo, es primero necesario estudiar y 
comprender el primer templo construido por el rey Salomón. 


En 1. de Reyes 6. podemos leer la descripción del templo de Salomón, curiosamente los datos de 
medidas que en la descripción de Ezequiel faltan, esta n allí, y viceversa, de manera que la 
conclusión a la que he llegado es que los dos relatos se complementan. 


El libro con el nombre de “Explicaciones de Ezequiel” que he realizado contiene la historia de los 
templos de Israel con detalles del templo de Salomón y Herodes y la descripción completa del 
templo de Ezequiel verso a verso con explicaciones e imágenes de cada versículo desde el capítulo 
40 al capítulo 48 en lo que se refiere a la parte física del templo. 


En este parte del libro “Explicaciones de Ezequiel” me concentraré solo en el templo de Salomón 
debido a que el libro completo es muy extenso, creo que es necesario fragmentar el tratado en 
capítulos, en los tiempos modernos la tendencia de los lectores es el de leer libros con menos 
contenido en texto y más imágenes, al contener tantas paginas podría ser un difícil de digerir y 
como archivo o e-Book sería demasiado pesado. Para no cansar al lector, considerando que es un 
tema un poco difícil de entender y no de interés para muchos, he procurado hacer que el material 
incluya muchas fotos en 3d, planos y comentarios para que la comprensión de la materia se facilite. 


Debido al tiempo y al profundo estudio que he dedicado en este proyecto y a observaciones de 
imágenes y mapas antiguos, mi opinión al igual que Villalpando y Newton es que puedo afirmar 
que la descripción de Ezequiel complementaría las medidas del Templo de Salomón, las medidas 
que cita Ezequiel deberían ser las mismas que las del templo de Salomón. 


Villalpando llama al templo de Ezequiel: templo de Salomón y viceversa en su tratado: 
Explanaciones de Ezequiel; Newton a su vez describe el templo de Salomón basa ndose en la 
descripción del templo del profeta Ezequiel. 


Estoy segura de que hasta la fecha nadie se ha tomado la molestia de unir los textos de las 
descripciones de los templos de Salomón y Ezequiel y compararlos textual y gra ficamente, yo lo 
he hecho y el resultado y las conclusiones a las que he llegado son muy interesantes y las comparto 
con todos los estudiosos del templo. 
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CAPITULO | 


HISTORIA DE LOS TEMPLOS DE ISRAEL 


A lo largo de la historia ha habido varios intentos de reconstruir el Templo de Jerusalén tanto en 
libros como en pinturas, maquetas o edificios auténticos, basándose en las descripciones del 
Templo de Salomón o el Segundo Templo de Herodes en Jerusalén. Este tratado se dedica a 
estudiar el templo de Salomón. 


Consciente de que este estudio podría volverse difícil de entender por ser un libro técnico, he 
agregado muchas imágenes de planos y de presentaciones en 3D para facilitar la comprensión de 
cada versículo, de manera que todo el mundo pueda entender y hacerse una idea de cómo era ese 
templo maravilloso construido por el rey Salomón por mandato de su padre el rey David. 


El primer templo fue construido por el rey Salomón en el 832, antes de nuestra era, por mandato 
de su padre el rey David, el le entregó los planos para el templo, así como todo el material necesario. 
Se tardó en construir el templo 7 años y su palacio y otros edificios 13 años. Este templo duró 
hasta el 886, cuando Jerusalén es capturada. 


Luego de varios intentos de destruir el templo y capturar el lugar, en el año 577 a. de C. 


Nabucodonosor captura Jerusalén y destruye el templo. El Segundo Templo es restaurado por 
Zorobabel en el 537. 


Herodes captura Jerusalén en el 37, reconstruye el templo en el 19. Al parecer el rey Herodes 
habría construido el templo en los cimientos del primer templo, no guardó las proporciones del 
templo de Salomón ya que en lugar de colocar el pilono o frontón original construyó el templo con 
una forma de T de proporciones descomunales. El atrio interior pasó a ser el patio de las damas y 
el atrio exterior se desplazó hacia un lado en la explanada que el mismo abría extendido en lo que 
era el monte del templo quedando el templo a un lado del atrio exterior. Los historiadores cuentan 
que era un templo de una belleza particular debido al material y los colores que se utilizaron para 
recubrir las paredes exteriores. 


RESUMEN CRONOLÓGICO DE JERUSALÉN. 


ANTES DE CRISTO 

2000 a.C. Abraham ofrece en sacrificio a su hijo Isaac en el Monte Moriah. 

1000 a.C. David captura Jerusalén. 

950 a.C. Salomón construye el Primer templo. 

606 a.C. Nabucodonosor captura Jerusalén 

586 a.C. Nabucodonosor destruye Jerusalén y el templo, comienza la desolación. 
520 a.C. Zorobabel restaura el Segundo Templo 

445 a.C. Nehemías es autorizado para reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén 
167 a.C. Antiokus el Grande saquea y profana el Templo 

166 a.C. Judas Macabeos restaura el Templo 

63 a.C. Pompeyo, general romano captura Jerusalén. 

38 a.C. Herodes comienza la construcción del Templo 

11 a.C. Herodes termina la construcción del Templo 

4 a. C. Se coloca un a guila dorada en el Templo 

DESPUÉS DE CRISTO 


41 d.C. Agripa construye el tercer muro 

56  d.C.. Agripa construye un nuevo palacio 

70 d.C.. Titus Vespasiano destruye Jerusalén. 

132 d. C.. Revuelta de Bar Cocheba por 3 años. Se comienza la reconstrucción del templo. 

135  d. C.. Hadrian funda el Aula Capitolina 

141 d. C.. Antoninus Pius completa el templo Romano en el Aelia Capitolina 

312 d.C.. El emperador Constantino establece el Cristianismo como religión oficial. 
Los templos se convierten en iglesias. 

335  d. C.. Iglesia de Constantino Anastasios 

339 d.C.. Los judíos se revelan y son expulsados de la ciudad 

362  d. C.. Julia n intenta reconstruir el templo 

532 d.C.. La iglesia de Justiniano de Sta. María es terminada 

637 d.C.. Omar captura Jerusalén. Se construye el Domo de la roca. 

715  d.C.. Al Aqsa Mosque es completada. 

800 d. C.. Charlemagne construye un hospicio 

830 d. C.. El Patriarca Thomas agranda la casa de la Santa sepultura 

831  d. C.. El Khalifa el Mamun restaura el Domo de la Roca 

969 d.C.. El Khalifa Moez toma posesión de la ciudad 

1010 d. C.. Hakem destruye la iglesia de la Santa sepultura 

1016 d. C.. Nicephorus completa su restauración 

1099 d. C.. Los Cruzados toman Jerusalén: 

1103 d. C.. Se comienza la Catedral de la Santa sepultura 

1130 d. C.. Se reconstruye el Hospital de San Juan 

1135 d. C.. Templum Domini reforma completa 

1178 d. C.. Se reparan los muros de Jerusalén 

1187 d. C.. Saladín captura Jerusalén para los musulmanes. 

1192 d. C.. Saladín repara las paredes de la ciudad 

1243 d. C.. Los Cristianos obtienen Jerusalén en un tratado 

1517 d. C.. Los turcos capturan Jerusalén para el imperio Otomano. 

1840 d. C.. Siria y Jerusalén son restaurados por los turcos 

1864 d. C.. La ordenanza de Survey es ejecutada 

1867 d. C.. Excavaciones de Warren 

1917 d. C.. El General Allenby de Britania captura Jerusalén. 

1948 d. C.. La Nación de Israel es restablecida. 

1967 d. C.. La antigua ciudad de Jerusalén es recuperada para Israel durante los seis días de guerra. 
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La administración del monte del templo se concede a los Musulmanes. 


Este texto fue tomado de: “THE SURVEY OF WESTERN PALESTINE, JERUSALEM. BY COL. 
SIR CHARLES WARREN, K.C.M.G., R.E., AND CAPT. CLAUDE REIGNteR CONDER, R.E. 
y de:The Coming Temple, Center Stage for the Final Countdown. 1995 Koinonia House Inc 


CUADRO DE LA HISTORIA DE LOS TEMPLOS EN JERUSALÉN 


DURACIÓN AUTOR 


AÑO MEDIDAS 
TEMPLO 
Primero Salomón -832 hasta -586 246 años Salomón 500x500 codos 
4? año del reinado de Salomón 
Templo de la -536 hasta -63 401 años Zorobabel (500x500 codos 
restauración Destruido por Pompeyo 
Segundo o de Herodes -19 hasta +68 716 años Herodes (500x300 codos 
Tercero En nuestros días 7 años 2922 Sin datos 
Cuarto EZEQUIEL ¡Después del tercero Eternidad Ezequiel 500x500 codos 


No se sabe si el templo de Ezequiel sera el tercero en construirse o si antes se construira otro 
parecido al templo de Herodes, que según la profecía no durara más que 7 años, en cuyo caso el 
templo del milenio descrito por el profeta pasaría a ser el cuarto templo. 


CAPITULO ll 


EL TEMPLO DE SALOMÓN. 
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El primer templo fue construido por el rey Salomón en el año 832 a. C, su padre el rey David le 
entregó los planos del templo y dejó todo preparado para la ejecución de la construcción sin 
demora, para ello vemos en las escrituras que David se encargó se encargó de hacer un censo de 
los trabajadores e incluso de los cantores para el templo y de reunir todo el material posible, tanto 
piedras, madera fina, oro y piedras preciosas. 


Referencias al templo de Salomón encontramos en el libro de los Reyes, capítulos V al VIII y en 
el libro de Crónicas en algunos versículos. Este Templo fue majestuoso, estaba ubicado en lo alto 
de una montaña, el Monte Moria, era utilizado como lugar de reunión para rendir culto a Dios, la 
presencia Divina inundaba este templo. El eje principal del edificio estaba orientado de Este a 
Oeste, hacia el lado Este estaba orientada la fachada principal del templo y según las descripciones 
estaba sobre un monte muy alto. Este templo permaneció desde el cuarto año del reinado de 
Salomón hasta la caída de Jerusalén y su destrucción en el año 586 a.C (832-586 = 246 años) por 
la invasión del rey babilónico Nabucodonosor Il, quién se encargó de destruir el templo y llevar 
cautivos a los habitantes de Juda hacia tierras caldeas. 


1 Reyes 6: 11.- La palabra del SEÑOR vino a Salomón y le dio este mensaje: 1 Reyes 6: 12.- «Ya 
que esta s construyendo este templo, quiero decirte que, si andas según mis decretos, y obedeces 
mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu 
padre David. 1 Reyes 6: 13.- Entonces viviré entre los israelitas, y no abandonaré a mi pueblo 
Israel.» 


Estos versos nos hacen ver la importancia que tiene construir el templo, es el lugar donde habitará 
la divina presencia, Israel ya no sera abandonado y estara bendecido por el Creador. 


10 


DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL TEMPLO DE SALOMÓN 


Hay varias teorías sobre la ubicación de este primer templo, pero las más populares son 5: 


1.- El Santo de los Santos estaba ubicado directamente sobre la roca de la mezquita. 

2.- El Templo estaba ubicado en el lugar del domo de los espíritus al Norte de la mezquita 
3.- Estaba en la fuente de los musulmanes entre la mezquita y Al Aksa moshe 

4.- En el lugar que ocupa Al Aksa moshe 

5.- En la ciudad de David. 


Mi teoría sobre la verdadera ubicación del templo es que el templo estaba alineado de Este a 
Oeste con en el eje central de la puerta dorada. 


La entrada al templo sería desde el lado Este por la “Puerta Dorada” todavía existente en el 
monte Moria, desde este punto habría que calcular 500 codos hacia el lado Oeste y 250 codos 
respectivamente hacia el lado Norte y Sur, esa sería la ubicación exacta del primer templo. En 
ningún lado en las escrituras se menciona que el lugar Santo se encontrara sobre alguna roca. En 
mapas antiguos se puede comprobar que el templo era cuadrado, estaba rodeado por canales por 
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Posible ubicación Za d STE ma del templo de 
Salomón según Sonia Hidalgo Z. 


En esta imagen podemos ver que el templo de Salomón cabía perfectamente en el monte, tenía 
500 codos por lado, al lado Sur vemos una franja azul representado el lugar por donde correría el 
rio Tyropon separando al monte Moria de otra gran planicie, hacia el lado Sur donde estaría 
ubicado el Templo de Salomón, el bosque de Líbano y posiblemente también el Ophel. A este 
lugar se llegaría por la doble puerta y por la triple puerta, estas puertas esta n mas bajas que el 
nivel del monte, seguramente habría escaleras interiores para subir a la altura de la explanada. La 
otra entrada sería a través del puente de Robinson que a su vez comunicaría a este lugar elevado 
con la ciudad, el valle hacia el Oeste y el lugar de los baños rituales. 


En el mapa sobre la franja azul se ven las curvas de nivel por donde estaría el cause del río que 


pasaba por allí viniendo desde el Oeste. Esta franja arrancaría justamente en el actual muro de las 
lamentaciones y terminaría hacia la parte Este en la hondonada del valle. 
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En esta imagen Imagen antigua del templo 


antigua podemos ver 

que el templo estaba rodeado por los muros y lo interesante es que al lado izquierdo (al Sur del 
templo) se ve una especie de elevación con una especie de fortificación arriba, sería este lugar 
quiza s el verdadero Ophel y el palacio de Salomón?. 


Mapa de Jerusalén 


“Los fieles, tanto habitantes de Jerusalén, como peregrinos, llegaban a la plaza de asamblea por 
la gran arteria que desde la puerta Esterquilinia, junto a la piscina de Siloé, subía por el fondo del 
Tiropeon hacia el norte y, al llegar a la altura de la plaza, estaba a su mismo nivel. Esta arteria, 
fundamental en la estructura urbanística de la Jerusalén herodiana, como la sería el cardo en la 
bizantina, medía unos 12,5m. de anchura y al llegar a un punto intermedio entre el arco de 
Robinson y el de Wilson se bifurcaba. ¡Seguía en línea recta flanqueando el muro occidental del 
Templo, o de las Lamentaciones!, hasta la Torre Antonia y, en su otro brazo o ramal, se dirigía a 
lo que hoy es la puerta de Damasco. Su pavimento, como el de la plaza o de la calle estrecha que 
bordea el muro sur, es de grandes e igualadas losas. ” 


“Los accesos meridionales al templo de Herodes por Vicente Vilar Hueso, Valencia 1989” 
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DIMENSIONES ACTUALES DE LA EXPLANADA DE LA ROCA: 
Al lado Norte: 595,75 codos = 315,75 m 
Al lado Este: 878,30 codos = 465,50 m 
Al lado Sur: 526,98 codos = 279,30 m 
Al lado Oeste: 913,84 codos = 484,34 m 


NO 


VEÉsTE 


¿94 Jim 


so 


sE ESTE 
El templo Medidas actuales de la 
tenía 500 explanada 
codos por 
lado y había un patio destinado a los gentiles quiza de 50 codos de ancho, de manera que todo el 
conjunto mediría 600 codos por lado (500 + 50 +50) equivalentes 318 m por lado. Estaba 
rodeado de grandes canales profundos por donde corría agua del río Tyropon. (Según Villapando 
y otros autores la planicie tendría unos 1000 codos por lado, teoría que no defiendo ya que esa 
dimensión no alcanzaría en el monte. 


A la cima se ascendía por el lado Oeste a través de puentes que estaban sobre arcos, el puente 
sobre el arco de Wilson comunicaba el valle con el templo, el de Robinson comunicaba la ciudad 
con una parte alta donde había otros edificios como el bosque del Líbano, el Sanedrín. Tienen 
que haber existido más puentes y caminos que unieran el templo con la parte Norte. 


Herodes habría reconstruido el templo justamente sobre los cimientos del primer templo, pero 
antes de construir seguramente habría tenido que retirar todos los escombros existentes, para 
ello simplemente habría arrojado todo el material en los grandes canales que rodeaban el monte 
del templo, de manera que la explanada se extendería pra cticamente a los cuatro lados, sin 
embargo al lado Sur habría otra elevación donde estaría ubicado el Ophel, entonces con el 
relleno se uniría las dos elevaciones y de esta manera la explanada se extendería mucho más 
hacia el lado Sur, obteniendo la forma que tiene hoy en nuestros días. 


Hay demasiada evidencia gra fica sobre el lugar donde se asentaba el templo, como era su diseño 
y que edificios existían a su alrededor. Lo que he expuesto hasta ahora sirve para comparar las 
dimensiones de los dos templos: Salomón, Ezequiel y darnos cuenta de que su tamaño era o será 
muy similar. El diseño del nuevo templo será diferente al de Salomón ya que el templo de 
Ezequiel tiene que ajustarse a las necesidades de hoy en día para eso se le han agregado varias 
torres que servirá n de comunicación vertical con escaleras y ascensores que en la época de 
Salomón no habrían sido posibles todavía. 
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COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SALOMÓN 
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Construcción del templo 1 


1 Reyes: 6. En el cuarto año de su reinado en Israel, Salomón ordenó que se comenzara a construir 
el templo de Dios. Esto sucedió en el mes de Ziv. Habían pasado 480 años desde que los israelitas 
habían salido de Egipto. (2 Cr 3.1-14) 


1 Reyes: 6.13. El rey Salomón obligó a 30.000 hombres a trabajar en la construcción del templo. 
14. Se formaron tres grupos de 10.000 hombres cada uno, para trabajar por turnos. Así, estos 
hombres estaban un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Adoniram dirigía los trabajos 
forzados. 


1 Reyes: 6.15. Salomón también tenía 70.000 mil hombres que cargaban los materiales de 
construcción, 80.000 canteros que trabajaban las piedras en la montaña 16. y 3.300 capataces 
que vigilaban a los trabajadores. 

1 Reyes: 6.17. El rey mandó sacar piedras grandes y costosas para ponerlas como base del templo. 
18. Los constructores de Salomón y los de Hiram, junto con los vecinos de Guebal, prepararon la 
madera y las piedras para construir el templo. 


Construcción del templo 2 
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NUMERO DE TRABAJADORES EN EL TEMPLO DE SALOMÓN 


JEFE Nr. de Trabajadores 
TRABAJOS EN EL TEMPLO |Adoniram 30.000 
CARGAR MATERIAL 70.000 
TRABAJO EN PIEDRAS 80.000 
CAPATACES 3.300 
PREPARAR MADERA Hiram 
TOTAL 183.300 trabajadores 


Al número de trabajadores habría que agregar el número de sacerdotes y levitas presentes y que se 
encuentran documentados en el censo que realizó el rey David (ver 1. Crónicas 23-27) 


1. Crónicas 23.- David reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y levitas. Entonces 
contaron a los levitas que tenían mas de 30 años, y resultó que eran en total 38.000 hombres. 
24.000 estaban a cargo del trabajo del templo, 6000 eran oficiales y jueces, 4000 eran porteros, 
4000 estaban encargados de la alabanza a Dios. David también hizo un censo militar. 


183.300 + 38.000 = 221.300 trabajadores!!! Imposible creer que tanta gente construyera solo el 
Santo y el Santísimo en 7 años, el templo era mucho más inmenso de lo que creemos. 


Obreros trabajando 


1 Crónicas 28: 11.-Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus 
tesorerías, sus 12 aposentos, sus ca maras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas 
las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de D-s, para todas las ca maras alrededor, 
para las tesorerías de la casa de Dios, y para las 13 cosas santificadas. ... 


1 Crónicas 28:19 ... Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Dios, que 
me hizo entender todas las obras 20 del diseño. Dijo David a Salomón su hijo: Anímate y 
esfuérzate, y pon manos a la obra; no temas, ni desmayes, porque Dios, mi Dios, estara contigo; 
él no te dejara ni te desamparara , hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de 
Dios. He aquí los grupos de los sacerdotes y de 21 los levitas, para todo el ministerio de la casa 
de Dios, estara n contigo en toda la obra; asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda 
forma de servicio, y los príncipes, y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. 
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Templo de Salomón 


Esta es la imagen del templo de Salomón al que estamos acostumbrados a relacionar con el templo 


La imagen que tenemos del templo de Salomón es la que se describe en las escrituras, consta del 
Templo o Lugar Santo, el lugar Santísimo y el vestíbulo, parte del edificio son las dos columnas 
Joakin y Boas, el mar de bronce o gran recipiente de agua sobre 12 bueyes y el altar. 


Esto solo es una parte del conjunto de edificios que construyó el rey Salomón, si leemos con 
atención en 1.- Reyes 6, veremos que el edificio tenía más edificaciones aparte del lugar Santo y 
el lugar Santísimo, encontramos incluso algunas medidas como las de las ca maras alrededor del 
templo. Se habla de un atrio interior, para que exista un atrio interior tendría que existir un atrio 
exterior. 


Los trabajos que se realizaron esta n bien documentados, se sabe cua ntos trabajadores participaron 
en la construcción del templo y el rey David hizo un censo de los cantores y servidores del templo, 
y un censo militar. Todos los trabajos de labrar la piedra, la madera y preparar los implementos del 
templo se hicieron fuera del recinto del templo ya que se consideraba al lugar sagrado. Luego de 
terminar los trabajos de labrar las piedras, estas eran conducidas al templo para la construcción. 


Obreros preparando utensilios de 


cobre 


En esta imagen se ve al fondo y arriba el templo, mientras que en un plano más cercano y abajo 
esta n los artesanos trabajando. 
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INSTRUCCIONES DEL REY DAVID PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
TEMPLO 


1.- Crónicas 28:11.- Y David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico, y de sus edificios, y de 
sus tesorerías, y de sus salas superiores, y de sus salas interiores y del lugar del propiciatorio. 


Había un plano para todo el conjuntos de edificios del templo: pórtico, edificios, tesorerías o lugar 
para guardar los tesoros, salas inferiores y superiores, propiciatorio, era un edificio complejo. 


1.- Crónicas 28:12.- Asimismo el plano de todas las cosas para los atrios de la casa del Señor, y 
para todas las ca maras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las 
cosas santificadas. 


Había un plano para los atrios, las ca maras alrededor, etc. De modo que ya podemos estar mas 
que seguros que el templo de Salomón era mucho más grande de lo que creemos y que tenía varios 
edificios al igual que el templo de Ezequiel. 


Obreros transportando las rocas 
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1.- Crónicas 28:19.- Todas estas cosas, dijo David,me fueron trazadas por a la mano de HaShem 
que me hizo entender todas las obras del diseño. 


1.- Crónicas 28: 20 Y dijo David a Solomon su hijo: 


“Animate y esfuérzate, y pon manos a la obra; no temas ni desmayes, porque El Señor mi Dios, 
estara contigo; el no te dejara ni te desamparara , hasta que acabes toda la obra para el servicio 
de la casa del Señor.” 

1.- Crónicas 28: 21.- Y he aquí, los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio 
de la casa de Dios, estara n contigo en toda la obra; asimismo, todo voluntario ha bil para toda 
forma de servicio, y los oficiales y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. 

De manera que el censo que realizó el rey David fue para que sirvieran al rey Salomón para ejecutar 
todas sus órdenes para la construcción del templo. 


Vista del atrio interior del templo 
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PARTES DEL TEMPLO DE SALOMÓN 


A.- Ulam — vestíbulo 
. Escaleras delante del vestíbulo 


* Dos columnas 
B.- Heijal (Kodesh) — Santuario 


C.- Kodesh HaKodashim (Debir) - Sancta Sanctorum o Santo de los Santos 
+ Arca del pacto 
+  Querubines con cara de hombre y de león 
+ Paredes decoradas con relieves 
D.- Ca maras laterales en tres pisos 
+ 30 Habitaciones por piso 
+ Escalera de caracol que comunica los pisos 
+ Puerta de entrada hacia el interior del templo y hacia el exterior 
E.- Amudim - dos columnas (Joakin y Boas). Delante del templo 
F.- Atrio Interior 
G.- Atrio exterior 
H.- Atrio de los gentiles 
I.- Portales de entrada al templo 
J.- Fosas y canales alrededor de toda la estructura para proteger el templo 
K.- Puentes y caminos que unían el templo con la ciudad de Jerusalén. 


L.- Otros edificios que construyó Salomón 
* Supropio palacio 
+ El palacio de la hija del Faraón 
+ El bosque del Líbano 
+ El trono de Salomón 
+ Salón de las columnas 
+ Salón de la justicia 
»  Terraplenes 


Hay poco material informativo sobre estas construcciones, las pocas referencias que podemos 
encontrar esta n en el primer libro de Reyes capítulo 6 y en el libro de Crónicas. 


En 1.- de Reyes esta n detallados con medidas las partes del templo: el Santo, el Santísimo que 
contiene el arca del pacto y dos querubines con la descripción exacta de su tamaño, su aspecto y 
donde esta n colocados; en la descripción del templo de Ezequiel estos detalles no aparecen. En 
1.- de Reyes esta ademas la descripción de las ca maras que rodean el templo con las medidas de 
su ancho y su altura, mientras que en Ezequiel solo sabemos que las ca maras se ensanchaban de 
un piso a otro a medida que se subía pero no se menciona cuantos metros más grandes son las ca 
maras superiores. 
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CAPITULO lll 


LA DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO DE SALOMÓN EN 1? DE REYES 


En 1.- de Reyes, capítulo 6 encontramos una descripción del Lugar Santo y del lugar Santísimo 
detallada con medidas, se habla además de un atrio interior por lo que podemos suponer que existía 
también un atrio exterior. A ambos lados de la entrada del templo fueron erigidas dos columnas, 
llamadas Jaquín y Boaz. 


Atrio interior del templo 


Los planes para el templo 
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COMPARACIÓN ENTRE EL TEMPLO DE SALOMÓN Y EL DE 
EZEQUIEL 


A continuación, se vera la descripción del templo de Salomón en 1.- de Reyes: 6 en adelante, citaré 
los versículos correspondientes de Ezequiel para hacer un estudio comparativo de los dos templos: 
Salomón, vs. Ezequiel. En letra cursiva he puesto los textos citados en las Escrituras para 
diferenciarlos de mis comentarios. 


MEDIDAS DEL TEMPLO 


1.Reyes 6:2.- El templo tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho, y 30 codos de alto. (Santuario 
o Hekal) iluminado por ventanas altas y estrechas 


Ezequiel 41: 2... Midió su longitud: 40 codos; y su anchura: 20 codos. 


Este texto es casi idéntico al de Ezequiel, el describe primero el largo de la nave central o lugar 
Santo =40 codos, y luego las dimensiones del lugar Santísimo, en cambio, Salomón nos da 
directamente la distancia total de los dos recintos = 60 codos, para luego decir que al fondo del 
recinto había otra ca mara de 20 codos por lado. 60-20 = 40 codos (Medida del Santuario) 


Interior del templo de Salomón 


Desde la puerta de entrada del templo hasta el fondo de la pared del lugar Santísimo hay 60 codos. 
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Planta del templo, 60 codos de largo x 20 codos de ancho, ventanas estrechas por fuera, anchas 
por dentro. 


Vista exterior del templo 


Vista del templo con sección de la planta baja 


En esta imagen vemos el Lugar Santo y el Lugar Santísimo en la planta baja del templo; un atrio 
se forma alrededor del templo con columnas decorativas, sabemos que a los muros del templo le 
rodean ca maras en tres pisos, pero todavía no hemos llegado a esa descripción, de momento solo 
vemos el templo. Delante del lugar Santo está el porche. 
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EL PORCHE DEL TEMPLO 


1.Reyes 6:3.- El pórtico que estaba adelante medía 20 codos de largo, y 10 codos de ancho. 


Ezequiel 41:2: - la anchura de la entrada: 10 codos (5,30m). Las paredes laterales de la entrada: 5 


codos de ancho por un lado y 5 por el otro (2,65 x 2,65 m). Midió su longitud: 40 codos; y su 
anchura: 20 codos. 
3 A 


frente al Lugar Santo de la 
los de largo -a lo ancho de la 


Esta descripción es casi idéntica a la de Ezequiel, los dos porches tienen 20 x 10 codos. Ezequiel 
describe más detalladamente este lugar, el nos dice que hay escaleras para subir al porche; 
columnas delante de él y puertas que comunican con las ca maras alrededor. 


Vestíbulo o porche del templo, medidas 20 x 10 codos = 10,60 x 5,30 metros 


arado 


20 CODOS 


Mg CODOS 


+= 


Planta del templo 
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VENTANAS EN EL TEMPLO 


1.Reyes 6:4.- Salomón mandó poner en el templo ventanas anchas por dentro y angostas por fuera. 


Ezequiel nos dice que las ventanas eran estrechas por todo el rededor con enjambres de madera y 
al igual que en la descripción del templo de Salomón no se nos dan las medidas de las ventanas. 


Vista interior del templo 


VENTANAS ESTRECHAS 
POR EL EXTERIOR 
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Vista exterior del templo 


Las ventanas son más angostas por fuera que por dentro, al ensancharse por dentro tienen la 
función de filtrar la luz desde afuera ampliando los rayos de luz hacia adentro iluminando todo el 
recinto. En todo el resto del conjunto de edificio las ventanas tienen esta característica. En ningún 
lugar se describe el ancho o la altura de estas ventanas, habrá que diseñarlas en proporción al 
edificio. 


Hasta aquí la descripción en cuanto al Lugar Santo y el Lugar Santísimo que tenemos en 1.- de 
Reyes, en contraposición a esta vaga descripción, Ezequiel nos relata al detalle las medidas de este 
lugar, de sus puertas tanto ancho como largo, de sus columnas, del grosor de las paredes, etc. 
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CA MARAS ALREDEDOR DEL TEMPLO 


l.Reyes 6:5.- También construyó salas al lado de los muros que rodeaban el templo, tanto 
alrededor del salón principal como del cuarto de atra s. 


e 
DOR 
DEL TEMPL: 


Ezequiel 41:5.- Midió el muro de la Casa: 6 codos; y la anchura de la parte lateral: 4 codos, todo 
alrededor de la Casa. 


AMERO dun ES USAS 
OS 
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CE nd y 


He señalado el texto de Ezequiel que corresponde con el texto del templo de Salomón. Ezequiel 
describe la anchura de la parte lateral que tenía 4 codos, mientras en 1.- de Reyes se dice que había 
salas alrededor de los muros del templo. 


Estos salones también esta n en la descripción de Ezequiel, el las llama las ca maras alrededor del 
templo. Ezequiel nos da los anchos de las ca maras de la planta baja y de los muro, no nos da el 
ancho de las ca maras del primer y segundo piso, solo nos advierte que las ca maras se iban 
ensanchando a medida que se subía. 


25 


Planta del templo con las 30 ca maras alrededor 


En la imagen he colocado el lugar del lugar Santísimo ya que en versículos posteriores veremos 
que la descripción lo menciona. Las salas alrededor esta n marcadas con color azul, no especifica 
cua ntas son, sin embargo, según la descripción de Ezequiel sabemos que hay 30 ca maras 
alrededor del templo y por piso. 


MEDIDAS DE LAS CA MARAS 


1.Reyes 6:6.- Los salones edificados alrededor del templo eran de 3 pisos. La planta baja medía 
3 codos de ancho. El primer piso era de 6 codos de ancho, y el segundo piso medía 7 codos de 
ancho. Por fuera había reducido las medidas del templo para no apoyar en las paredes las vigas 
que sostenían los salones. 


( S CAMARAS 
Ñ PLANTA BAJA 


En esta imagen vemos en el centro el templo o Santo con sus ventanas altas, al frente el pilono o 
frontón que formaba parte del templo y alrededor las 30 ca maras de la planta baja, en el medio el 
pasillo que unía las ca maras, en las esquinas hay escaleras de caracol que unen los pisos de las 
salas alrededor del templo. 
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Ezequiel 41:6.- Las celdas laterales estaban superpuestas en 3 pisos de 30 celdas cada uno. Se 
habían dispuesto en el muro de la Casa salientes para estribar las celdas por todo el ámbito: así 
las celdas no estribaban en el muro de la Casa. 
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PAREO DEL TEMPLO 


CAMARAS LATERALES 
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1Re 6:60 El piso más bajo tenía $ codos de ancho, Á 


Planta baja 


Ezequiel nos da una visión más detallada de estas ca maras, empieza describiendo en la planta que 
había ca maras casi pegadas a la pared del templo de 4 codos de ancho y estaban alrededor del 
templo por tres lados, había un pasillo intermedio de 5 codos y finalmente a estas ca maras y pasillo 
los rodeaba un muro de 6 codos de ancho. Él no nos dice la medida de las ca maras de los pisos 
primero y segundo, en 1 de Reyes en cambio sabemos que las ca maras se ensanchaban un codo 
más que las ca maras inferiores 
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PASILLO 
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Planta baja del templo. 


He agregado el pasillo y el muro que el profeta Ezequiel describe porque el texto del templo de 
Salomón no especifica que había este pasillo, sin embargo, es necesario que haya un corredor que 
comunique las ca maras y las escaleras, así como un muro que proteja estas salas. Este texto 
también se complementa con el de Ezequiel. 
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La planta baja esta casi apegada a las paredes del templo y sus puertas se abren hacia el corredor 
central que rodea las ca maras; tienen 4 codos de ancho x 6 codos de largo aproximadamente. Se 
accede a ellas por las puertas que esta n en el exterior hacia el patio del templo por el lado Norte y 
Sur y por las puertas que esta n en el vestíbulo del templo. 
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Axonometría de la planta primera de las ca maras 
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PLANTA PRIMERA 


Planta primera de las ca maras 


La planta primera tiene como pasillo el techo de la planta baja, sus puertas se abren hacia este 
pasillo. Se accede a ellas por las escaleras de caracol que esta n en las cuatro esquinas de los muros 
que rodean a las ca maras y al templo. Las ca maras se ensanchan en este piso ya que salen hacia 
afuera de la planta baja un codo, formando un voladizo, además las paredes del muro exterior que 
en la planta baja eran de 6 codos se han reducido a 4 codos. 


Las ca maras alrededor del templo esta n casi pegadas a la pared del templo, mientras que las ca 
maras que esta n en el primero y segundo piso se asientan en el muro exterior, sobresaliendo de el 
1 codo respectivamente por planta. En Ezequiel solo sabemos que las ca maras se ensanchaban 
conforme a como uno iba subiendo, aquí podemos comprobar nuevamente que los dos textos se 
complementan. 


28 


A BAJA 


Vista de la planta baja y primera de las ca maras alrededor del templo 


Vista de la planta baja, primera y segunda de las ca maras alrededor del templo 


La planta segunda tiene como pasillo una parte del techo de la planta primera, sus puertas se abren 
hacia el interior en dirección al templo. Se accede a ellas por las escaleras de caracol que vienen 
de la planta primera. Las ca maras se ensanchan en este piso ya que salen hacia afuera de la planta 
baja un codo, formando un voladizo, las paredes del muro exterior que en la planta primera eran 
de 4 codos se han reducido a 3 codos. Recordemos que en la planta baja el muro era de 5 codos. 


Al parecer estos muros son muy gruesos, sin embargo, los autores de la antigúedad alivianaron los 
muros haciendo huecos en las paredes de tramo en tramo. 
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PLANTA SEGUNDA 


Planta segunda de las ca maras alrededor del templo 
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Axonometría de la planta baja, primera y segunda de las ca maras alrededor del templo 


CAMARAS ALREDEDOR DEL TEMPLO 


Vista de las ca maras alrededor y del templo detra s de las ca maras. 
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Ezequiel 41:7. - Las ca maras laterales se ensanchaban en cada piso sucesivo por todos los lados 
del templo, la anchura del interior aumentaba según se subía. Así se podía subir del piso inferior 
al más alto por el piso intermedio. 


1Re 6:8 La entrada al piso del medio de las camaras laterales 
estaba al lado derecho de la Cana; y por una escalera de 
caracol se subra al piso intermedio y de exte al superior. 


La puerta estaba en el lado derecho, no se especifica exactamente si la puerta estaba al comienzo, 
en el medio o en el final del edificio. 


Ca maras alrededor del templo 
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Axonometría del templo y de las ca maras a su alrededor. 


He marcado la pared del templo con un color mas oscuro para diferenciarla de las ca maras. 
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Axonometría Sur Oeste, vista de la pared detra s del templo 
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LAS PIEDRAS QUE SE USARON PARA CONSTRUIR EL TEMPLO 


1 Reyes 6:7.- Las piedras que se usaron para construir el templo fueron preparadas de antemano. 
De esta manera no se escuchó en el edificio el ruido de martillos, hachas u otras herramientas. 


Obreros preparando los implementos para el templo 


No es posible imaginar que todo el trabajo de labrado de la piedra se hiciera a mano y fuera del 
lugar de la construcción del templo, debió ser un trabajo duro considerando que en ese tiempo no 
contaban con la tecnología que tenemos en nuestros días. Igualmente el traslado de las piedras 
fuera del recinto debió ser difícil ya que no tenían las grúas y los medios ahora disponibles, por 
ello se emplearon tantos trabajadores. 
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Obreros cargando las piedras para el templo 


1 Reyes 7:9. - Desde los cimientos hasta las cornisas, y desde la parte exterior hasta el gran atrio, 
todo se hizo con bloques de piedra de buena calidad, cortados a la medida y aserrados por ambos 
lados. 10.- Para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad; unas median 
10 codos, y otras de 8 codos. 11.- Para la parte superior se usaron también piedras selectas, 
cortadas a la medida, y vigas de cedro. 12.- El muro que rodeaba el gran atrio tenía tres hileras 
de piedra labrada por cada hilera de vigas de cedro, lo mismo que el atrio interior y el vestíbulo 
del templo del SEÑOR. 


Este texto está en la descripción del palacio de Salomón y los otros edificios que construyó, pero 
se refiere al templo ya que habla del gran atrio y el muro, sabemos que el templo tenía un atrio 
interior y un atrio exterior o gran atrio. 
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PUERTA EXTERIOR DE LAS CA MARAS 


1 Reyes 6:8. - La puerta de los salones que rodeaban el templo estaba en el lado derecho del 
edificio. Para subir a los otros dos pisos había una escalera en forma de caracol. 9.- Salomón 
terminó de construir el templo construyendo tel techo con vigas y tablones de cedro. 


Puerta exterior de entrada a las ca maras alrededor del templo 


La escalera de caracol esta detras de la puerta. La puerta colocada en este lugar sirve para pasar 
directamente hacia el templo y para utilizar la escalera de caracol; si la puerta estuviera en el medio 
del edificio, habría que hacer un largo recorrido hasta llegar a la escalera. 


1 Reyes 6: 8 
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Planta del templo y la planta baja de las ca maras alrededor 


He marcado con círculos el lugar de las puertas, el texto se refiere a las puertas de las ca maras 
alrededor del templo que dan hacia el exterior. 
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Axonometría de la planta baja y planta primera del templo y de las ca maras alrededor 


Ezequiel 41:11. - Y las celdas laterales tenían dos entradas sobre el pasadizo, una hacia el Norte 
y otra hacia el mediodía. La anchura del pasadizo era de 3 codos todo alrededor. 


Ezequiel nos aclara que había dos puertas y nos da el ancho del pasillo, en 1.-de Reyes solo 
sabemos que había una puerta y una escalera de caracol. Estos dos textos nuevamente se 
complementan. 
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Axonometría de las ca maras alrededor con el lugar donde esta n situadas las escaleras. 


ALTURA DE LAS CA MARAS 


1 Reyes 6:10.- Los salones que construyó el alrededor del templo tenían una altura de 3 codos. 
Estos salones quedaban unidos al muro del templo por medio de vigas de cedro. 


En Ezequiel no sabemos la altura de estas ca maras, solo sabemos la altura de sus cimientos que 
son 6 codos, de manera que es otro punto donde los textos se complementan. Ezequiel nos aclara 
que estas ca maras no estaban en contacto directo con el muro del templo, sino que habían soportes 
que estaban empotrados al muro, entonces por medio de 1.- de reyes nos enteramos de que esos 
soportes eran vigas de cedro. 
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Vista antigua y moderna del templo de Salomón 


MENSAJE DE DIOS A SALOMÓN 


1 Reyes 6:11. - Entonces Dios le dijo a Salomón: 12. «Ahora que has comenzado a construir este 
templo, quiero recordarte que si obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré lo que le prometí 
a tu padre David y te ayudaré. 13. Viviré entre mi pueblo Israel, y nunca los abandonaré». 
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Axonometría Sureste del templo 


Vista frontal del templo. 


Vista Nordeste del templo. 
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Vista Norte del templo 


Observamos el mar de bronce en el atrio interior, el templo esta a un nivel más alto, las columnas 
delante del templo; las ca maras alrededor del templo rodeadas de columnas decorativas; la planta 
primera y la planta segunda que solamente la compone el espacio que mide el porche. 


Vista posterior del templo 
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REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES DEL TEMPLO 


1 Reyes 6:14. - Cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, 15.- revistió las 
paredes interiores con tablas de cedro, adornándolas con relieves desde el piso hasta el techo, el 
piso lo recubrió con tablones de pino. 


El lugar Santo, lugar Santísimo, el vestíbulo del templo de Salomón y la descripción de las ca 
maras alrededor del Santuario son idénticos en medidas a las del templo de Ezequiel. 
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1.- Re 6:18.- El interior del templo lo recubrió de cedro tallado con figuras de calabazas y flores 
abiertas. No se veía una sola piedra, pues todo era de cedro. 


Lugar Santo y Santísimo 


Los muros eran de piedra, estaban recubiertos de madera de cedro, y a su vez este revestimiento 
de madera estaba recubierto por una capa de oro con relieves de palmeras y Querubines. 
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EL LUGAR SANTÍSIMO 


1 Reyes 6:16. - En el santuario interior, al fondo del templo, acondicionó el Lugar Santísimo, 
recubriendo el espacio de 20 codos con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. 


Ezequiel 41: 4.- Midió su longitud: 20 codos; y su anchura: 20 codos delante del Santo; y me dijo: 
"Esto es el Santo de los Santos." 
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Descripción idéntica a la del templo de Ezequiel en cuanto al Lugar Santísimo o Kodesh 
HaKodashin, los dos tienen 20 codos por lado. En el templo de Ezequiel sabemos además que este 
lugar tenía de alto 20 codos formando un cubo perfecto. 

Axonometría del Santo y del Santísimo 


Ezequiel además nos da las medidas de la puerta y de las columnas de este recinto. Otra vez estos 
dos textos se complementan. 


Lugar Santísimo al fondo del Lugar Santo 
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NAVE CENTRAL O LUGAR SANTO 


1Re 6:17. - Junto al Lugar Santísimo estaba la nave central, la cual medía 40 codos de largo. 
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El lugar Santo o templo tiene las mismas medidas que en el templo de Ezequiel. Son 40 codos de 
largo por 20 codos de ancho. Ezequiel comienza describiendo el vestíbulo, luego el Santo para 
terminar en el lugar Santísimo; en 1.- de Reyes se describe primero la medida total del templo, 
luego la del lugar Santísimo para terminar en el Santo o nave central. 


Vista posterior del Lugar Santo o templo con las ca maras alrededor 


La nave central o Lugar Santo se ha marcado con color mas oscuro para diferenciarla de las ca 
maras alrededor. Se pueden ver las ventanas del templo: altas y estrechas. Las columnas sirven de 
adorno y para sostener el techo que cubre a los dos edificios. Ezequiel describe que vio una gran 
plataforma, es precisamente la que se forma con el techo antes mencionado. 
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MEDIDAS DEL TEMPLO DE SALOMÓN: 


Lugar Santo: 40 x 20 codos 
Lugar Santísimo: 20 x 20 codos 
Ca mara alrededor del templo, planta baja: 5 codos de ancho 


Ca mara alrededor del templo, planta primera: 6 codos de ancho 
Ca mara alrededor del templo, planta segunda: 7 codos de ancho 
Muro Exterior 500 x 500 codos 


LUGAR PARA EL ARCA DEL PACTO 
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Imagen del lugar Santo y del lugar Santísimo con el arca del pacto 


1 Reyes 6:19. Salomón dispuso el Lugar Santísimo del templo para colocar allí el arca del pacto. 


Lugar Santísimo con el arca del pacto 


Esta habitación ubicada detrás de la nave del templo denominada Devir o Kodesh Ha-Kodashím 
era el lugar más sagrado del Templo. En latín se la conoce como Sancta Sactorum y en español 
como "Santo de los Santos". El Devir tenía la forma de un cubo de 20x20x20 codos. En su centro 
se encontraba el Arca de la Alianza, dentro del Arca se preservaban las Tablas de la Ley, entregadas 


44 


por Dios a Moisés. En esta habitación había dos Querubines, ellos estaban parados detra s del arca, 
su descripción y medidas esta n igualmente detalladas en 1 Reyes, así como la descripción de la 
decoración de las paredes. 


MEDIDAS Y ASPECTO DEL SANTUARIO 


1 Reyes 6:20. - El interior de este santuario, que medía 20 codos de largo por 20 codos de alto, 
lo recubrió de oro puro, y también recubrió de cedro el altar. 21.- Adema s, Salomón recubrió de 
oro puro el interior del templo, y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del Lugar Santísimo, 
el cual estaba recubierto de oro. 22.- En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior, y así 
mismo el altar que estaba delante de éste. 


QUERUBINES EN EL LUGAR SANTÍSIMO 


Querubines con dos cabezas: una de león y otra de hombre; y arca en el Lugar Santísimo. 


1 Reyes 6:23. - Salomón mandó esculpir para el santuario interior dos querubines de madera de 
olivo, cada uno de los cuales medía 10 codos de altura. 


1 Reyes 6:24. - De una punta a otra, las alas extendidas del primer querubín median 10 codos, es 
decir, cada una de sus alas medía 5 codos. 1 Reyes 6:25. Las del segundo querubín también 
median 10 codos, pues los dos eran idénticos en tamaño y forma. 1 Reyes 6:26. Cada querubín 
medía 10 codos de altura. 


1 Reyes 6:27. - Salomón puso los querubines con sus alas extendidas en medio del recinto interior 
del templo. Con una de sus alas, cada querubín tocaba una pared, mientras que sus otras alas se 
tocaban en medio del santuario. 


1 Reyes 6:28. - Luego Salomón recubrió de oro los querubines. 


Los querubines descritos en el templo de Salomón son idénticos en tamaño y aspecto que los 
descritos por el profeta Ezequiel. Sin embargo, en Ezequiel solo se menciona que había querubines 
con dos cabezas: una de hombre y otra de león, el profeta no se detiene a dar las medidas de los 
mismos es como si se dara de por hecho de que uno ya sabe sus dimensiones o que se pueden 
completar con el texto de 1. Reyes: 23- 28 
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Querubines y el Arca en el lugar Santísimo. El autor de esta imagen concibe a los querubines solo 
con una cabeza de hombre, mientras que las patas las representa con pesuñas de toro. 


Querubines en el lugar Santísimo, arca y paredes llenas de querubines 
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QUERUBINES Y PALMERAS EN LAS PAREDES DEL TEMPLO 


1 Reyes 6:29. - Sobre las paredes que rodeaban el templo, lo mismo por dentro que por fuera, 
talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. 30.-Adema s, recubrió de oro los pisos de 
los cuartos interiores y exteriores del templo. 


El texto explica: “talló”, de manera que no eran bajorrelieves, sino que eran estatuas. En el 
versículo 30 se confirma que al revestimiento de madera lo cubría una capa de oro. 


Ezequiel 41:17, - Desde la entrada hasta el interior de la Casa, y por fuera, así como en todo el ámbito 
del muro, por fuera y por dentro, 41:18.- había representado querubines y palmeras, una palmera entre 
querubín y querubin; cada querubin tenía dos caras: 41:19.- una cara de hombre vuelta hacia la palmera 
de un lado y una cara de león hacia la palmera del otro lado 


En Ezequiel se describe a estos querubines más precisamente, pero además nos advierte que estos 
seres alados estaban por toda la casa, “por todo el ámbito del muro, por fuera y por dentro”. 


Sabemos que las palmeras en la arquitectura representan las columnas, de manera que si colocamos 
un querubín en la base de cada columna podremos recrear la frase: “una palmera entre querubín y 
querubín”. 


Querubines y palmeras (columnas) por dentro 


Querubines y palmeras (columnas) por fuera 
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ENTRADA AL LUGAR SANTÍSIMO 


1 Reyes 6:31.- Para la entrada del Lugar Santísimo, Salomón hizo puertas de madera de olivo, 
con jambas y postes pentagonales. 


Ezequiel 41: 3.- Y pasó adentro y procedió a medir la columna lateral de la entrada, 2 codos; y 
la entrada, 6 codos; y la anchura de la entrada era 7 codos. 


En este versículo de 1. de Reyes se nos da la descripción del diseño de las puertas y se nos advierte 
que había postes, no se nos dan la medidas, mientras que en Ezequiel se detallan las medidas de la 
puerta, de los postes o columnas y no se dan los detalles del diseño, razón por demás para insistir 
que los dos textos se complementan. 


1 Reyes 6:32. - Sobre las dos puertas de madera de olivo talló figuras de querubines, palmeras y 
flores abiertas, y todas ellas las recubrió de oro. 


Imagen frontal del Lugar Santísimo con su puerta. 


Ezequiel 41: 23.- La nave y el santuario tenían puertas dobles. Ezequiel 41:24. - Las puertas 
tenían dos hojas, dos hojas giratorias; dos hojas una puerta y dos la otra. 


El profeta se refiere a puertas con doble hoja, esto hay que aclarar ya que he visto en trabajos de 
otros estudiosos que conciben estas puertas como puertas giratorias, esto es incorrecto ya que se 
trata de puertas con sus goznes normales para abrir y cerrar, son puertas dobles, no dos puertas. 


Ezequiel 41:25. - También estaban esculpidos en ellas, en las puertas de la nave, querubines y 
palmeras como los esculpidos en las paredes; y había un portal de madera en la fachada del vestíbulo por 
el exterior. 
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PUERTA DE ENTRADA AL LUGAR SANTO O NAVE CENTRAL 


1 Reyes 6:33. - Así mismo, para la entrada de la nave central hizo postes cuadrangulares de 
madera de olivo. 34.- También hizo dos puertas de pino, cada una con dos hojas giratorias. 35.- 
Sobre ellas talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las recubrió de oro bien 
ajustado al relieve. 


No se dan las medidas de estas puertas, en cambio en Ezequiel se detallan las medidas, ancho y 
largo, pero no la altura, de acuerdo con las proporciones y según Vitrubio y otros arquitectos de la 
antigiiedad la proporción de las puertas es de 2:1, en Ezequiel la anchura de la puerta son 10 codos 
por lo que su altura sera n 20 codos. (5,30 x10,60 m). 


ATRIO INTERIOR 


1 Reyes 6:36. - Salomón construyó las paredes del patio interior con tres hileras de piedras 
labradas y arriba les puso vigas de cedro. 


Vista del patio interior del templo de Salomón. 


Este versículo es un poco confuso, ya que podría pensarse que las tres hileras de piedras labradas 
son las bases de las columnas que rodean todo el templo y las vigas sobre estas bases sera n la 
parte superior de la columna con sus respectivos capiteles. Esas tres hileras también podrían 
referirse a tres pisos. Mi idea es de que se trata de los tres pisos como se puede apreciar en el gra 
fico anterior. 


En este verso se nos habla de un patio interior, por consiguiente, debería haber existido un patio 
exterior. En todo el conjunto de edificios en el atrio interior y en el exterior hay arcos por donde 
se puede ingresar de un patio al otro. Según las imágenes antiguas que he podido ver, todo el 
edificio estaría en un solo nivel, aparte del templo que estaría en un nivel más alto y al que habría 
que subir por escaleras. 

En el templo de Ezequiel hay varios niveles, al primero o atrio exterior se accede por 7 escalones, 
al segundo o atrio interior se accede por 8 escalones, y por último al tercer nivel o templo se accede 
por 10 escalones. En total 25 escalones para llegar al templo. 
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Axonometría del templo de Salomón con el templo en el centro y 7 atrios a su alrededor. 


En 1 Reyes y en Crónicas se menciona una nave central o atrio interior y un atrio mayor o exterior, 
de manera que podemos estar seguros que el templo de Salomón abarcaba una extensión mucho 
mas grande de la que suponemos sería solo el a rea del Santuario. 


Varios autores coinciden con que el templo estaba dividido en varios atrios. 


No hay mas información sobre las ca maras de los atrios, sobre las entradas al templo, tampoco 
sabemos donde estaba ubicado exactamente. Lo único que al parecer esta claro es que estaba 
orientado de Este a Oeste. Tras mirar varias imágenes antiguas sobre todo mapas, mi conclusión 
sería de que el templo de Salomón tendría que ser muy similar al de Ezequiel, en estructura, tamaño, 
ubicación y posiblemente también en diseño pero con algunas variaciones adapta ndose a la época. 
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FECHA DE INICIO Y FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE 
SALOMON 


1 Reyes 6:37. - El templo se comenzó a construir en el mes de Ziv, durante el cuarto año del 
reinado de Salomón. 1 Reyes 6:38. - Se terminó de construir en el año once, en el mes de Bul. Así 
la construcción del templo duró 7 años. 


El templo se construyó en 7 años. El número de trabajadores que se emplearon en la construcción 
del templo =183.300 + los trabajadores que se emplearon para trabajar la madera, eran muchísimos, 
con tanta mano de obra, sería absurdo pensar que el templo que construyó Salomón era solo el 
Santo y el Lugar Santísimo, ¡¡¡tiene que por fuerza haber sido un edificio mucho mas grande!!! 
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De estas imágenes podemos sacar la conclusión de que el templo era cuadrado, además se pueden 
apreciar las torres, los atrios, el templo en el medio de todo el conjunto de edificios, los terraplenes 
o muros de contención y los puentes o accesos hacia el templo. También podemos ver que 
alrededor del “Monte alto” y bajo los puentes había arcos que servirían como un canal grande para 
conducir los ríos de aguas que rodeaban el templo. Otro dato que podemos apreciar es la ubicación 
de otros edificios en relación con el templo. 


Mientras que en el templo de Salomón se sabe la fecha de inicio de la construcción del templo y 
su fecha de fiscalización, el número de trabajadores, los nombres de los encargados o capataces de 
las obras del templo, en la descripción del templo de Ezequiel nos faltan esos datos ya que es una 
profecía por cumplirse, nadie sabe exactamente cuándo se empezará a construir y quién será el 
arquitecto encargado de las obras. 
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IMÁGENES ANTIGUAS DE JERUSALÉN Y DEL TEMPLO 


En esta imagen podemos apreciar el mapa antiguo de la tierra Santa, en un círculo rojo he marcado 
el templo de Salomón que la ampliaré más abajo, el templo estaba más elevado que los otros 
edificios. Aquí también vemos una imagen de la fachada del templo sobre el mapa y a los lados 
tanto derecho como izquierdo del mapa vemos a los levitas y los implementos para el templo como 
el arca, el altar de incienso, el altar, la mesa de pan para las ofrendas, la menorah o lámpara. 


En mapas antiguos como estos, se puede ver cómo era el templo de Salomón: cuadrado, colocado 
en un lugar alto, con terraplenes y canales para agua. Hay que recalcar que el templo de Salomón 
según las imágenes antiguas disponibles es idéntico en medidas al templo de Ezequiel. 


Se puede ver alrededor de la planicie del templo había varios lugares altos y que la ciudad no era 
plana, sino que tenía mucho relieve, estaba rodeada de hondonadas, posiblemente por allí pasarían 
ríos, por el medio hay una hondonada que recorre de Oeste a Este pasando por el lado Sur del 
templo, es el río Typheron que seguramente fue la fuente que proveía de agua a toda la ciudad y al 
templo para los cultos. 
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Imagen aérea ampliada de mapas antiguos del monte del templo. 


Todas las imágenes coinciden en el aspecto de la antigua Jerusalén y del templo: cuadrado, está 
formado por 7 patios rodeados por ca maras, el atrio interior era rectangular conteniendo al templo 
y al altar. Todo este conjunto está a la vez rodeado por un atrio exterior, denominado “atrio de los 
gentiles” y este atrio está rodeado por grandes fosos que al parecer estaban destinados a conducir 
agua y a proteger el edificio. Todo el conjunto de edificios se ubicaba sobre grandes terraplenes. 


Mi conclusión es que el río Tyropón que venía desde el Oeste seguía su cause por el lado Sur del 
templo, a su vez este río debió ser dirigido por represas y muros de contención desde el lado Sur 
hacia el Noroeste y desde allí hacia el lado Norte- Este, para de allí seguir su cause hacia el Este, 
encontrándose nuevamente con el cause principal. De esta manera el río formaba una protección 
natural para el templo al que se podría acceder solamente por sendos puentes colocados sobre 
arcos, y canales. Esto explica los arcos que todavía se pueden ver en la explanada de la Roca. 
Estos arcos comunicaban al templo con la ciudad. 
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Templo de Salomón visto desde la parte Este, se pueden apreciar los canales alrededor, los 
terraplenes y arriba el conjunto de los edificios del templo. Hay varias imágenes antiguas que 
demuestran que esto era así, colocaré un par de imágenes para demostrar mi tesis, aunque si nos 
dejamos llevar solo por las imágenes de los mapas antiguos comprobamos que el templo de 
Salomón tenía el aspecto de una ciudad muy grande que estaba sobre un monte muy alto. 
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Templo y terraplenes 


En esta imagen se puede apreciar el templo sobre los grandes terraplenes y muros de contención 
para asegurar que el monte no desprendiera rocas, vemos el puente que uniría la ciudad o el valle 
con el templo. Esta imagen del templo se parece a la de Villalpando, es posible que el autor se haya 
inspirado en los dibujos de él. 


Templo y escalera descomunal 


Esta versión del templo tiene al lado Este una gran escalera, mi opinión es que de este lado no 
habría escaleras ya que delante del edificio según los mapas había una gran hondonada y no se ve 
ninguna escalera. 


Las escaleras estarían ubicadas en los lados Norte, Sur y Oeste. Desde el Norte para ir al Monte 
de los Olivos, al fuerte Antonia y a las piscinas de agua, por el lado Sur habría puentes que 
comunicarían con la parte elevada o Ophel y al lado Oeste habrían puentes y escaleras que 
comunicarían con la ciudad y con los lugares para piscinas, baños y aseos según lo muestran los 
restos arqueológicos encontrados en el lado Sur-oeste del templo. 
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Templo y atrios 


El templo esta situado en un lugar alto, esta bordeado por grandes canales por donde fluye un río, 
el edificio esta orientado de Este a Oeste, esta ubicado centralmente en la planicie y tiene el 
aspecto de ser cuadrado con varios patios y el lugar Santo en el medio. No se ven otros edificios. 
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En esta imagen podemos apreciar que el templo se ha desplazado hacia un lado, se pueden apreciar 
los terraplenes (grandes estructuras para contener la tierra y las piedras de la montaña) y el río 
saliendo del lado Este, pasando por el lado Norte y Sur del templo, para unirse en la parte frontal 
Noreste y salir hacia el Este, de manera que el río recorría los cuatro lados del templo, en las bases 
y parte baja de los terraplenes hay arcos por donde se conducían las aguas y eso explican las 
modernas excavaciones con restos de arcos. 


Estos arcos estarían a un nivel inferior en relación con la planicie del templo, tendrían que haber 
otros arcos formando puentes para conectar el templo con la ciudad y con el palacio de Salomón, 
así como caminos que conducirían hacia los baños rituales, el monte de los olivos, el Ophel, etc... 
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Templo de Salomón / Ezequiel, versión de Villalpando 
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Las imágenes expuestas en estas pa ginas proceden de varios autores, de diferentes épocas, 
podríamos concluir que es posible que un autor copió las imágenes del otro, pero mas acertada 
sería la teoría de que los antiguos todavía recordaban el aspecto del templo de Salomón y podían 
todavía representar el templo de acuerdo a las historias de sus antepasados que habrían sido testigos 
de la magnitud del templo y que trataron de mantener la llama encendida del recuerdo del templo 
de generación en generación. 
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Imagen del lado Este de la fachada del templo de Ezequiel según Villapando. 


Al templo en el centro le rodean los edificios que forman la distancia de 500 codos por lado, tienen 
cuatro torres, dos a cada lado del templo, y a estos edificios a su vez les rodean otros edificios que 
serían destinados para el patio de los gentiles. 


Imagen del lado Este de la fachada del templo de Ezequiel según Sonia Hidalgo Z. 


He retirado el patio de los gentiles de Villalpando, ya que los 500 codos del templo más los codos 
del atrio serían más grandes que la planicie. 


Existen varias teorías respecto a la ubicación del primer templo. Mi teoría es que el eje central del 
templo estaría en el centro de la puerta dorada existente todavía en Jerusalén. Si se considera que 
este portal tendría 50 codos de largo, pasando por el atrio de los gentiles; el Templo estaría ubicado 
a 300 codos del portal. 


No hay evidencias escritas de que el templo estaría sobre alguna roca, si uno presta con atención 
a la explanada de la roca, se da cuenta de que la parte Norte corre perpendicularmente al muro 
Este, y desde el eje central de la puerta dorada hacia ese lado hay unos 250 codos. Ese sería la 
esquina Noreste del templo. Desde este punto sería fa cil ubicar los otros tres puntos del cuadrado, 
midiendo 500 codos hacia el lado Oeste y el Sur. 
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En esta imagen un poco difusa se puede ver que el templo estaba rodeado de grandes canales, todo 
el territorio estaba compuesto de lugares más elevados y de profundidades, no era plano, había 
varias hondonadas y el templo al parecer era el lugar más alto. 


(AERDE STADT IERUSALEM. EE: 


La concepción del templo de este autor es que el templo ocupaba un lugar central sobre una 
elevación, se pueden ver los canales de agua y sobre estos puentes para unir la ciudad con el templo. 
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Cuando el rey Herodes trató de agradar al pueblo judío reconstruyendo el templo, lo primero que 
hizo fue rellenar estos grandes canales con todo el material de piedra del templo destruido, 
ampliando así la explanada, esto nos explican los hallazgos de los arqueólogos bajo las 
excavaciones encontraron canales de agua, cisternas, muros, arcos de puentes etc. 


Una vez que el terreno estuvo libre de escombros posiblemente habría reconstruido el templo sobre 
los cimientos que quedaron del antiguo templo, esto también explica por qué las ca maras alrededor 
ya no estaban, sino que en su lugar parecieran que hubieran espacios entre las paredes. Lo veremos 
más detenidamente cuando veamos el templo de Herodes. No es mi intención extenderme con el 
estudio del templo de Herodes, pero el comprender ese templo también nos ayuda a sacar otras 
conclusiones. 


taecentos erecfe, ad sustimendos a ggoes pri 
ad pep o AÑit., nec nin neribo YA a y Jm hier, que ad. TL de 


Ju Genil les pera ena sb, nanima, re cibicorum MRSURA, quis 
etidm umwersalia vesEigia, dm ebiuntur , ss 
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Parecido de los muros actuales con imágenes antiguas de los terraplenes que construyó el rey Salomón 


Esta imagen es curiosa ya que al parecer el templo no estaba ubicado hacia el lado Sur de la 
explanada de la Roca actual y sin embargo representa la forma como eran los terraplenes, esto 
tiene una explicación lógica ya que si miramos imágenes había un lugar alto hacia el Sur del templo, 
esta imagen al parecer sería la estructura de un puente que comunicaría la parte alta con la ciudad 
de David. 


Templo de Salomón con los terraplenes, puentes sobre arcos, canales de agua alrededor. 


Todas estas imágenes nos indican como era el templo de Salomón, proceden de diferentes épocas 
y de diferentes autores. Existe bastante material sobre el templo de Salomón, menos material hay 
para el templo de Ezequiel, pero al parecer los antiguos llegaron a la misma conclusión que mi 
persona: “Las medidas del templo de Salomón son las mismas que las del templo descritas por el 
profeta Ezequiel. 
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DATOS DEL TEMPLO DE SALOMÓN 


Hay varios datos sobre el templo de Salomón, pero no son tan detallados como los datos del templo de 
Ezequiel, sin embargo, por las fotos y mapas antiguos, y los restos arqueológicos existentes he llegado a la 
conclusión de que los dos templos tendrían que ser muy similares en medidas y distribución de los distintos 
edificios, incluso el diseño podría ser muy similar. Mi diseño dista del templo diseñado por Villapando en 
que he añadido varias torres para utilizarlas como puntos de vigilancia y como comunicación tanto vertical 


como horizontal de los edificios 


El a rea del templo o lugar Santo es igual a 60 x 20 = 1200 codos 
20x20= 400 codos 
10x20=_ 200 codos 


El a rea del Lugar Santísimo es igual a 
El a rea del Vestíbulo es igual a 


Area total del Santuario 


= 1800 codos = 954 m2 


REFERENCIAS DEL TEMPLO DE SALOMÓN 


EDIFICIO REFERENCIA EN. LARGO |ANCHO ¡ALTO 
TEMPLO 1 Rey 6:2 - 1 Rey 6:17. 2Cr.3:3 60 20 30 
LUGAR SANTÍSIMO 1 Rey 6:16 - 1 Rey 6:20 2 Cr. 3:8 (20 20 20 
VESTÍBULO DEL TEMPLO 1 Rey 6:2 - 2 Cr. 3:4 20 10 30 
CA MARAS ALREDEDOR PLANTA BAJA |1 Rey 6:5;6 - 1 Rey 6:10 5 5 
CA MARAS ALREDEDOR 1? PISO 1 Rey 6:6 6 5 
CA MARAS ALREDEDOR 2*PISO 1 Rey 6:6 7 5 
1 Cr.28:18 - 2 Cr. 5:7 - 10 10 
2 QUERUBINES DE ORO 1 Rey 6:23,26 
2 COLUMNAS DELATE DEL TEMPLO 2 Cr. 3:15 6 6 35 
CAPITELES SOBRE LAS COLUMNAS 2 Cr. 3:15 5 


ATRIO INTERIOR O DE LOS LEVITAS 
O NAVE CENTRAL 


1 Rey 6:36 - 1 Rey 7:21 
1 Rey 8:64 - 2 Cr. 4:9- 
2 Cr. 4:22 - 2 Cr. 6:13 - 2 Cr. 7:7 


ATRIO MAYOR 


1 Cr.28:12 - 2 Cr. 4:9 - 2 Cr. 6:13 
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OTROS EDIFICIOS CONSTRUIDOS POR SALOMÓN 


PALACIO: / Reyes 7.-Salomón construyó su propio palacio, y lo terminó en trece años. 
1 Reyes 7:8. - El palacio en el que vivía Salomón estaba frente al Salón de la Justicia, separado 
por un patio. Este salón y el palacio se parecían mucho 


BOSQUE DEL LÍBANO: / Reyes 7: 2.- Construyó el palacio «Bosque del Líbano», el cual 
tenía 100 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Cuatro hileras de 
columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. 3.- Encima de las 
columnas había 43 celdas, 15 en cada piso; y sobre las celdas había un techo de cedro. 4.-Las 
ventanas estaban colocadas en tres filas, de tres en tres y unas frente a las otras. 5.-Todas las 
entradas tenían un marco rectangular y estaban colocadas de tres en tres, unas frente a las 
otras. 


Axonometría del bosque del Libano 


Planta del 


bosque del Líbano 


ILATTEGREND VAN MET PUSLE VAN LULLOMON, GENAAMO NET MULA DES WOUDIS VAN LIPANON, 
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SALÓN DE LAS COLUMNAS: 1] Reyes 7:6 También hizo un pórtico de columnas, que tenía 
una longitud de 50 codos, y una anchura de 30 codos; y un pórtico estaba enfrente de las 
columnas, con una cubierta en su parte delantera. 


SALÓN DE LA JUSTICIA: 1 Reyes 7:7. -Construyó además una sala para su trono, es decir, el 
tribunal donde impartía justicia. Esta sala la recubrió de cedro de arriba abajo: 


PALACIO  — PARA 
FARAÓN: 1 Reyes 7:8. - Y en la casa en 
que el moraba, había otro atrio dentro del 
pórtico, de obra semejante a esta. Edificó también Solomon una casa de la misma obra de este 
pórtico para la hija de Faraón, a la que había tomado por esposa. 


LA HIJA DEL 


SALOMONS ELPENBEENE TROON MET GOUD OVERTOGEN. 


Según este verso todos los edificios serían muy parecidos, el mismo tamaño y el mismo diseno. 
PIEDRAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN. 


1 Reyes 7: 9: - Todas aquellas obras eran de piedras costosas, labradas y aserradas con sierras 
según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo 
por fuera hasta el gran atrio. 1 Reyes 7:10 Y el cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, 
piedras de diez codos y piedras de ocho codos. 11.- Y de allí hacia arriba eran también piedras 
costosas, labradas conforme a sus medidas, y cedro. 12.- Y en el gran atrio alrededor había tres 
hileras de piedras labradas, y una hilera de vigas de cedro, y así también en el atrio interior de la 
casa de D-s, y en el pórtico de la casa. 
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COLUMNAS DEL TEMPLO 


1 Reyes 7:13. - Y envió el rey Solomon e hizo venir de Tiro a a Hiram, 14.- ..., artífice en bronce; 
y estaba lleno de sabiduría, y de inteligencia y de saber en toda obra de bronce. Este, pues, vino 
al rey Solomon e hizo toda su obra. 15.- Y vació dos columnas de bronce, cada una de 35 codos 
de altura, y rodeaba a una y otra columna un hilo de 12 codos. 16.- Hizo también dos capiteles de 
bronce fundido, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel 
era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. 
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1 Reyes 7:17. - Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas para los 
capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas; siete para cada capitel. 18.- 
E hizo las columnas y dos hileras alrededor de la red para recubrir con ellas los capiteles que 
estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro 
capitel. 19.- Y los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y 
eran de 4 codos. 
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En estas imágenes vemos las columnas del templo de Salomón, estaban decoradas en sus capiteles 
con recipientes llenos de granadas de oro y las 2 columnas estaban unidas con cadenas de oro. 
Algunos las representan como columnas contorneadas, adornadas con hojas y palmas. Hay varias 
versiones tanto graficas como escritas sobre la apariencia de estas columnas, pondré algunos 
ejemplos gráficos, en todo caso aunque la apariencia varía de autor a autor, hay que tomar en 
cuenta que las medidas no cambian y será n siempre de 5 codos por 5 codos. 
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1 Reyes 7:20. - Y había también capiteles sobre las dos columnas, junto a la protuberancia que 
estaba al lado de la red; y había doscientas granadas en hileras alrededor de los dos capiteles. 
21.- Y erigió estas columnas en el pórtico del templo; y cuando hubo alzado la columna del lado 
derecho, le puso por nombre Jaquin; y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamo 


su nombre Boaz. 22.- Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se 
acabó la obra de las columnas. 
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Columna salomónica, es de tipo compuesto con el capitel con palmeras 
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Capitel de la columna de Salom 


Columnas y arco 


Columnas y arcos para los atrios 
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TERRAPLENES 


1 Reyes 9:15. Son grandes estructuras o muros de contención del gran conjunto de edificios, 
estaban destinadas a dar estabilidad y mantener todo el peso del monte donde se encontraba el 
templo, y a la vez servían de estructura junto con arcos para dar paso a caudales de agua. 


| E : 
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Imagen de las sustracciones del templo según Juan Bautista Villalpando 


— 


Comentario: los muros son inmensos, representarlos en un 3d fue muy difícil ya que el programas 
que utilizo no acepta medidas tan grandes, tampoco me permite representar las paredes 
redondeadas como se ve en la imagen anterior. 
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MAR DE BRONCE 


1 Reyes 7:23. - Hizo asimismo un mar de bronce fundido, de 10 codos de un lado al otro, 
perfectamente redondo; y su altura era de 5 codos, y lo cenia alrededor un cordón de 30 codos. 
24.- Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, todo alrededor, unas bolas como calabazas, 
diez en cada codo, que ceñían el mar alrededor en dos hileras, las cuales habían sido fundidas junto 
con el mar. 25.- Descansaba sobre doce bueyes; tres miraban al Norte, y tres miraban al Occidente, 
y tres miraban al Sur y tres miraban al Oriente; sobre estos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos 
estaban hacia la parte de adentro.26.- Y el grosor del mar era de 1 palmo, y su borde era labrado 
como el borde de un ca liz de flor de lis; y cabían en el dos mil batos. 


2 Crónicas 4:2. - También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente 
redondo; y su altura era de 3 codos, y un cordón de 30 codos lo cenia alrededor. 


2 Crónicas 4:3. - Y debajo de él había figuras de bueyes que lo circundaban, diez en cada codo todo 
alrededor; eran dos hileras de bueyes fundidos juntamente con el mar. 


É MARE AENEVM. os ERAT - 
IN TIPOS s 


2 Crónicas 4:4 Descansaba sobre doce bueyes, tres de los cuales miraban al Norte, y tres al Occidente, y 
tres al Sur y tres al Oriente; y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia dentro. 
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2 Crónicas 4:5. - Y tenia de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un ca liz o de 
una flor de lis. Y cabían en el tres mil batos. 


Sección del mar de bronce 


Mar de bronce visto desde arriba 
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REFERENCIA A OTROS EDIFICIOS CONSTRUIDOS POR SALOMÓN 


Con esta lista de edificios se puede probar concretamente que el templo que construyó Salomón 
no era solo el edificio al que estamos acostumbrados ver, es decir solo el lugar Santo y el Santísimo, 
sino que nos damos cuenta de que era un edificio más complejo con un atrio interior, otro exterior, 
ca maras, etc... 


PALACIO PROPIO ¡1 Rey7 
BOSQUE DEL LÍBANO l Rey 7: 2-3 
SALÓN DE LAS COLUMNAS l Rey 7:6 
SALÓN DE LA JUSTICIA 1 Reyes 7:7 
PALACIO PARA LA HIJA DEL FARAÓN 1 Rey 7:8 
TERRAPLENES 1 Rey 9:15 


NOTA. En este cuadro se citan los otros edificios que el Rey Salomón construyó con la referencia 
al lugar en las escrituras donde se encuentra el texto. En Crónicas se pueden encontrar datos sobre 
el mobiliario del templo y todos los accesorios que eran necesarios para el culto, así como la 
decoración de las paredes y de los exteriores del templo. 


—. 


As IFE 
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Este primer Templo fue arrasado por la conquista babilónica en el año 586 A.E.C., y sus objetos 
sacros robados y llevados a la dispersión, junto con el pueblo judío. 


En esta imagen vemos el templo en llamas a la derecha y arriba, es la misma imagen que existe 
sobre el templo de Salomón dibujada por varios autores de la antigijedad. 


Existen muchas imágenes similares, solo he colocado algunas para acompañar el texto, debo 
recalcar que este libro es solo un capítulo del libro: “Explicaciones del Ezequiel”. Allí esta toda la 
descripción completa del templo de Ezequiel con otras parte complementarias como el templo de 
Salomón que es el que estamos ahora viendo, el templo de Herodes, medidas, planos, etc. 


Para facilitar el estudio de este tema bastante complicado, he colocado al lado derecho una 
numeración para encontrar los textos más fácilmente y he colocado muchas imágenes antiguas, así 
como imágenes propias del templo, donde se puede apreciar desde más cerca su fachada, sus 
atrios, el templo, el terraplén. Así podemos hacernos una imagen más amplia del templo de 
Salomón, al entender este templo comprenderemos mejor al templo de Ezequiel como ya lo he 
expuesto anteriormente porque son muy similares. 


En esta imagen el altar esta demasiado lejos del templo dando la impresión de que el atrio sería 
enorme, sin embargo, sabemos que existe también un atrio interior. El altar es en proporción al 
templo descomunal, es posible que el autor lo hubiera representado de esta forma para realzar más 
la importancia de las ceremonias. 
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En esta imagen he colocado el altar más cerca del templo, en el centro del atrio interior, he quitado 
el edificio del atrio interior hacia el lado Este para que la foto se parezca más a la imagen anterior. 


En el templo de Salomón al parecer los atrios estaban a la misma altura y se podía llegar a ellos 
pasando los arcos que esta n bajo los edificios, esto es una gran diferencia con el templo de 
Ezequiel ya que para pasar de un atrio a otro hay que subir o bajar escaleras y los atrios esta n 
delimitados por otras tantas ca maras que juntas forman una verdadera fortificación, de esta manera 
sera muy difícil que el templo del futuro sea destruido. 
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Vista del atrio interior 


El templo en el medio, en frente el mar de bronce o gran recipiente conteniendo agua para la 
purificación, las dos columnas delante del templo y en una vista más cercana, el altar de los 
sacrificios y delante el hombre de bronce con su ayudante. 
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Puerta dorada en Jerusalén 
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Mi opinión es que el eje central del templo de Salomón tendría que estar directamente alineado al 
eje de la puerta Dorada todavía existente en Jerusalén. Desde este eje habría que medir hacia el 
lado Norte 250 codos y lo mismo hacia el lado Sur, 250 codos, entonces tendríamos los 500 codos 
a los que se refieren muchos autores y las escrituras. 


El muro Este, lugar donde se encuentra la puerta Dorada es casi perpendicular a los edificios que 
se encuentran al lado derecho hacia el Norte, allí seguramente debió existir otro muro que separaría 
el templo del exterior, fuera de este muro estaría un canal por donde pasaría un río. 


Obreros acarreando el material para la construcción del templo 


En la imagen se ve un gran movimiento de tierra parecido a una rampa, seguramente se construyó y se 
empleó para subir todo el material al monte, una vez concluidos los trabajos debieron quitar toda la tierra 
y escombros. 


El Rey Salomón 
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CAPITULO IV 


DIFERENCIAS ENTRE EL TEMPLO DE SALOMÓN Y EL DE EZEQUIEL. 


Vista Norte del templo de Salomón 


El templo que vio Ezequiel se construira en Jerusalén. La descripción de este templo hasta hoy 
día ha sido muy difícil de entender, por eso las personas lo siguen representando como el templo 
que construyó el rey Herodes. Ese templo no ha sido construido aún. 


Hubo tres exilios de Judea a Babilonia. El primero en el año 605 a. C. el segundo en el año 597 a. 
C. cuando Ezequiel fue llevado a Babilonia; el tercer exilio en el año 586 a. C. después de la 
destrucción total de Jerusalén y del templo por el ejército babilonio. 


El profeta Ezequiel escribe sobre el templo en el año 572 a. C. 14 años después de la destrucción 
del templo y veinticinco años de permanecer en el segundo exilio. En su visión, Ezequiel ve un 
templo en Israel que todavía no había sido construido. Creo que el debió tener todavía el recuerdo 
del primer templo. 


Vista Norte del templo de Ezequiel 


Hasta la fecha este libro estaba sellado al entendimiento humano, han pasado más de dos mil años 
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sin que se pueda comprender exactamente las medidas y el diseño del templo, ha habido autores 
en la antigúedad que intentaron desvelar este libro entre ellos Villalpando, Newton. 


Se especula que la construcción del templo de Ezequiel comenzara siete años después de la 
segunda venida del Mesías, se tardara n siete años en construir el nuevo templo de Ezequiel, el 
mismo tiempo que se tardó en construir el templo de Salomón. 


Basándome en la descripción de 1? de Reyes 6 y en la descripción de Ezequiel cap. 40 en adelante 
he podido comprobar que las dos descripciones son casi idénticas y que un texto se apoya en el 
otros y a la vez se complementan. Mi trabajo ha sido minuciosamente encontrar los textos en estos 
dos libros y enlazarlos, me he dado cuenta de que los dos textos se complementan el uno al otro, 
por ello puedo afirmar que el templo de Solomon es casi idéntico al del templo de Ezequiel, con 
la diferencia que el de Ezequiel será más moderno y estará dotado de toda la tecnología moderna. 


Axonometría del templo de Salomón 


Axonometría del templo de Ezequiel 


Ezequiel 45:1 “Cuando ustedes hagan el sorteo para repartirse el país en herencia, reservara n 
un tributo para el Señor, una fracción santa de territorio, 25.000 codos (13.223m) de largo por 
20.000 codos (10.600 m) de ancho. Ese territorio sera santo en toda su extensión. ” 
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Axonometría desde el lado Este del templo de Salomón 


Axonometría desde el Este del templo de Ezequiel 
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MEDIDAS DEL TEMPLO DE SALOMÓN Y DEL TEMPLO DE EZEQUIEL 


EDIFICIO SALOMÓN CODOS EZEQUIEL CODOS 
LARGO ¡ANCHO ALTO ¡LARGO ¡ANCHO ¡ALTO 

TEMPLO 60 20 30 60 20 

LUGAR SANTÍSIMO 20 20 20 20 20 20 

VESTÍBULO DEL TEMPLO 20 10 30 20 10 30 

CA MARAS ALREDEDOR TEMPLO. PB S S 

CA MARAS ALREDEDOR TEMPLO. 1? P 6 5 

CA MARAS ALREDEDOR TEMPLO. 2*P 7 3 

2 QUERUBINES DE ORO 10 10 

2 COLUMNAS DELATE DEL TEMPLO 6 6 35 5 5 

CAPITELES SOBRE LAS COLUMNAS S 

ATRIO INTERIOR O DE LOS LEVITAS 100 100 

ATRIO MAYOR 400 100 


Las medidas del Lugar Santo, del Lugar Santísimo y del vestíbulo son idénticas, por lo que se 
podría deducir que todo el resto de las medidas sera n iguales, como cosa curiosa en el templo de 
Salomón hay medidas de las alturas que se complementan con las de Ezequiel, por lo que es muy 
recomendable estudiar las dos descripciones del templo, haciendo un resumen llegaremos a una 
conclusión más verdadera que si nos valiéramos solo de una de las descripciones. 


En Salomón sabemos la anchura de las ca maras alrededor del templo, mientras que en Ezequiel 
solo se nos dice que las ca maras se ampliaban de un piso a otro. Igualmente podremos entender 
que los querubines serán similares tanto en los dos templos. Hay una diferencia en medidas, y estas 
son la de las columnas Joaquín y Boas, ya que en Salomón tienen 6 codos de ancho, mientras que 
en Ezequiel tienen solo 5 codos por lado. La altura de las columnas que se nos dan en Salomón 
podría completar las alturas de las columnas en Ezequiel. 


En Ezequiel tenemos la explicación completa de las medidas y forma de los atrios exterior e 
interior, mientras que en Salomón solo se nombra que había un atrio interior, y por supuesto si 
existe un atrio interior debemos suponer lógicamente que existiría un atrio exterior, de lo contrario 
el texto se referiría simplemente al atrio mas no al “atrio interior”. 


Superficie del Atrio interior: 
40.000 codos = 21.200 m2 


Las medidas del patio del atrio interior en Ezequiel son 100 codos x 100 codos, en este atrio se 
encuentran ca maras de 50 codos de largo, si sumamos el patio más las ca maras, obtendremos el 
tamaño total del atrio interior: 


100 codos + 2 (50 codos de las ca maras) = 200 codos por lado. Las ca maras esta n en simetría 
al eje central Este — Oeste del atrio interior. 


Superficie del Atrio exterior: 
100.000 codos= 53.000 m2. 


81 


Superficie total del conjunto de edificios del templo 
500x500 codos = 250.000 codos. = 132. 500 m2!!!. 


Ezequiel 40: 5 “... y en la mano del hombre había una caña de medir de 6 codos (3.18m), cada codo era 
de un codo y un palmo menor (53 cm).” 


lcodo=53 cm.  1caña= 53 cm x 6 codos = 3,18 m. 


3.18 1 caña=6 codos 
AE lá 
O 
PS 1 codo=53 cm 
[==] 


Hay varias teorías sobre la medida de los codos en centímetros, he comparado las medidas adoptadas de 
otros autores tanto contemporáneos como de la antigúedad y he podido comprobar que no hay un acuerdo 
en cuanto a este tema, por ello he decidido personalizar las medidas referentes a los codos, tomando una 
distancia promedia, he adoptado la medida de 1 codo = 53 cm. Esta caña se repite en varias descripciones 
del edificio y será tomada como múltiplo y submúltiplo para el diseño del edificio. 


Vista Este del templo de Salomón 
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Vista Este del templo de Ezequiel 
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IMÁGENES ANTIGUAS DEL TEMPLO DE SALOMÓN 
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El Altar de incienso 


Mapa de Jerusalén 
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Fig. $0. —PLANO DEL MONTE MORIA, SEGÚN DK vOGUÉ E 
A, ángulo Noroeste tallado en la roca; C D E, parte del Haram sostenida sobre pilares y bóvedos; C E, muro de las Lamentaciones; F, Puerta Occiden: 
tal; L, Puerta Doble; K, Puerta Triple; O, roca Sakra; P, escaleras de la terrara (construcciones musalmanas); Nec, registros 6 atabes de las gale- 
rías y salas subrerráncas; MN R Ku KR! Ri, cisternas. Las líneas de puntos que unen las cisternas representan antiguas conducciones subterráncas. 


Plano del Monte Moriah según de Vogué 
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Templo de Salomón 


Relleno del monte Moriah 
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Solomon's Porch. 


Los porches de Salomón 


Templo y Taberna culo 
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contemplando el e del templo 


Planta del templo de Salomón 
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Ampliación de la portada del libro de Flavius Josephus, se puede ver el templo en llamas 
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El Sanedrín 


Pileta XIV 


The Welten Front an ' STO 


The North fide of | 


Sección del templo de Salomón 
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Asedio al templo de Salomón 


Esta imagen es muy difusa, pero se puede ver las sustracciones o terraplenes del templo. 


El rey en el atrio interior del templo 


La mayoría de las imágenes coinciden con los arcos que se encuentran en los atrios, en esta foto 


se ven al fondo y a la izquierda cabañas, es posible que estuvieran celebrando la fiesta de las 
cabañas. 
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Vet Leo hamen Feoft Mora VI vs Foro Les Tabermactos Nte 2-77 


Fiesta de las cabañas 
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Templo de Salomón, atrio interior 


En esta imagen se ve el templo de Salomón en el atrio interior con sus dos columnas; los edificios 
que rodean el atrio, los arcos o puertas de esos edificios, el altar esta delante. En medio del atrio 
se ve un muro pequeño. La imagen se parece a la del templo de Villalpando. 
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JTarying van Salomons Tempel. 


Templo de Salomón, atrio interior, templo y altar 


El mar de bronce o gran recipiente de agua en el atrio interior del templo 
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Construcción del templo 


Se pueden ver los arcos y las columnas que adornan el templo, todas las imágenes coinciden con 
los arcos, con el número de pisos: 3 más un altillo. La planta baja al parecer es más alta que las 
plantas de arriba. Por todo lado alrededor hay columnas. 


Levitas en el exterior del templo 
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Muros y terraplén del templo 
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Inauguración del templo, músicos con trompetas 
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DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SALOMÓN 


Destrucción del templo 


Incluso en esta imagen de la destrucción del templo se puede ver cómo era el templo: el diseño se 
repite, al templo lo rodean edificios que forman un atrio, lleno de entradas en forma de arcos. 


Destrucción del templo 
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Tompejus neemt: den Tempel te Jerusalem Stormenderhand im: 


En estas imágenes de la destrucción del templo no hacen falta más comentarios debido a que las 
fotos hablan por sí solas. 
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CAPITULO V 


JUAN BAUTISTA VILLALPANDO Y JERÓNIMO PRADO, 1598, 


Juan Bautista Villalpando, y Jerónimo Prado, Jesuita cordobés, realizó un estudio detallado del 
Templo de Salomón: “In Ezechielem Explanationes et Apparatus Urbis ac Templi Hierosolymitani, 
comentariis et imaginibus illustratus”(tres volúmenes editados entre 1598 y 1606.), basado en la 
descripción de Ezequiel y de los principios de Vitrubio, incluye planos de las plantas, alzados, una 
sección, con la descripción detallada de las medidas de los muros, puertas, dependencias, escaleras, 
decoración e implementos, etc. 


Según Villalpando para comprender el Templo de Salomón es necesario representar gra ficamente 
el Templo, a partir de las medidas de Ezequiel. El conjunto del Templo esta dividido en siete atrios 
cuadrados de 100 codos de lado, y un recta ngulo central de 100 x 200 codos donde se ubica el 
santuario de tres plantas. 


El conjunto de edificios tiene una planta cuadrada de 500 x 500 codos. Villalpando afirma que la 
descripción de Ezequiel completaría las medidas del Templo de Salomón, creía que las medidas 
que citaba Ezequiel debían ser las mismas que las del templo de Salomón, ya que no tenía sentido 
que Dios hubiera hechos dos proyectos perfectos diferentes. Según Villalpando el templo de 
Salomón y el de Ezequiel son idénticos. 
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Fachada principal del templo, versión de Villapando. 


El Santo o santuario está ubicado en el centro, está rodeado de un atrio interior y otro exterior 
como lo dicta Ezequiel. Villalpando agrega el patio de los gentiles que son los edificios que se ven 
a cada lado del atrio exterior, sin embargo, en la descripción de Ezequiel no hay especificaciones 
concretas sobre las medidas de este patio. 


Sección al nl seda Villalpando 
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Se puede apreciar el Santuario en el medio y a cada lado 2 torres, son los portales de entrada al 
atrio exterior, donde terminan las torres empieza el edificio de columnas del patio de los gentiles. 
Se puede ver además que el edificio tenía un subterráneo debajo de los edificios de los atrios. 
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Planta baja del templo de Salomón / Ezequiel según Villalpando 


El edificio está orientado de Este a Oeste, el Santuario está ubicado en el medio y hacia el Oeste, 
ocupa un atrio rectangular en el que se ubican el mar de bronce y el altar. En esta planta se ven los 
portales de entrada tanto al atrio exterior como al interior, estos portales esta n rodeados de 
columnatas (filas de columnas); al atrio exterior lo rodea un muro y este muro lo rodea el patio de 
los gentiles que está delimitado de la misma manera con columnas y un muro, a este patio lo rodea 
todavía un muro más. Las medidas del Atrio exterior son 500 codos por lada, dimensión que cabría 
bien en la planicie del templo, al añadir el patio de los gentiles tan grande, este edificio sobresaldría 
los límites del espacio necesario para el templo. Según el dibujo toda la planta baja estaría 
comunicada por arcos y estaría a un mismo nivel de altura, el rectángulo que ocupa el templo y el 
altar estarían más altos. 
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Terraplenes y templo de Salomón / Ezequiel según Villalpando 
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Planta del templo según Villalpando 


El templo en el rectángulo del atrio interior, los edificios que unidos forman 7 atrios más pequeños, 
el patio de los gentiles alrededor con columnatas. 


Planta del templo de Salomón / Ezequiel según Villalpando 
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A simple vista pareciera la planta del subsuelo del templo ya que se ven además las sustracciones. 
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Fachada lateral Norte del templo, versión de Villapando. 


El templo está rodeado de ca maras por tres lados: Norte, Sur y Oeste, estas ca maras esta n 
rodeadas de columnas decorativas; hay una puerta que conduce hacia el porche del templo y que 
comunica las ca maras. El piso primero tiene las mismas columnas que la planta baja es un poco 
más bajo y tienen ventanas altas y estrechas; el piso segundo se reduce al espacio que forma el 
porche del templo, esta hermosamente decorado con columnas y otros elementos decorativos. 


TRIO. 


A 


ORIENS 


PORTICVS COLVMNARVM. 
OCCIDENS. 


RAN: 


SILAIAIN 


rt 


VESTIGIVM DOMVS SALTVS LIBANL, El 


Bosque del Líbano según Villalpando 
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Planta baja del atrio interior del templo 


Se puede ver el templo y el altar que esta n en el patio del atrio interior, los portales que son la 
entrada al atrio interior, escaleras tanto detrás como a los lados del templo para subir a la planta 
más alta; y por último se aprecian las columnas y pilares que forman galerías con arcos para 
comunicar los atrios. 
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Planta baja del templo o lugar Santo, del Santísimo y de las ca maras alrededor del templo. 


El vestíbulo se comunica con el Santuario y con las ca maras alrededor, todos los recintos tienen 
ventanas estrechas hacia afuera y que se ensanchan hacia adentro, hay escaleras de caracol en los 
muros del espacio que ocupa el frente del templo, otras escaleras exteriores comunican el atrio 
interior con el nivel del templo. La escalera principal esta en el frente del templo, al lado Este. 


No hay 30 ca maras sino solo 14, probablemente el autor interpretó que el número total de las ca 
maras fuera 30 y las distribuyo en los tres pisos, no hay otros planos y no se puede comprobar que 
esto es así. 
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Fachada principal del templo según Villalpando. 
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Fachada posterior del templo según Villalpando. 
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Ampliación de la fachada principal del templo, lado izquierdo, según Villalpando 
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Ampliación de una parte de la fachada principal del tempo, según Villalpando 


COMENTARIO: al observar estas imágenes es difícil entender que una mano humana podría 
realizaras, el dibujo es demasiado perfecto, cada detalle es perfecto, no debería especular, pero no 
será este el planos que Dios entregó al Rey David y se ha conservado a través de los tiempos en el 
libro las “Explanations of Hesekiel”? ¿O a su vez Villalpando copio los planos del original? 
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Fachada principal del templo, lado derecho, según Villalpando 
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Sección del templo, según Villalpando 


Villalpando 


Sección de las ca maras alrededor del templo, según 
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Esta imagen es muy similar a la de la fachada del templo según Villalpando, seguramente una 
copia de sus planos. Tiene las medidas de las alturas del templo: planta baja: 40 codos, planta 
primera= 30 codos, planta segunda= 24 codos 
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Lugar Santísimo y querubines, según Villalpando 
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EL MARQUÉS DE VOGÚE 


En el siglo XIX, el arqueólogo C. J. Melchior, marqués de Vogúe, publico artículos titulados 
«Mélanges d'architecture orientale» (1853-54). En su libro «Le Temple de Jérusalem» propone 
una versión realista arqueológica del Templo de Herodes. Sus medidas son de 350x225 codos. 
Propone un alzado trapezoidal con estilo egipcio para el Templo de Salomón. La única decoración 
que existe son las columnas Jakim y Boaz que sujetan el dintel de la pared del vestíbulo. 


fig. 50. - Plano del monte Moriah, según de Vogué 


A, a ngulo Noroeste tallado en la roca; 

CD E, parte del Haram sostenida sobre pilares y bóvedas; 
C E, muro de las Lamentaciones; 

F, Puerta Occidental; 

L, Puerta Doble; 

K, Puerta Triple; 

O, roca Sakra; 

P, escaleras de la terraza (construcciones musulmanas); 
Ncc, registros Ó atabes de las galerías y salas subterra neas; 
MNRRIiR'R, cisternas. 

Las líneas de puntos que unen las cisternas representan antiguas conducciones subterra neas 


A continuación, citaré el texto sacado de la Historia general del arte: Arquitectura de Judea, en 
donde se explica sobre los planos hechos por el conde de Vogué, y otros autores estudiosos del 
templo de Salomón, Herodes y Ezequiel. Este apartado lo he agregado para tener en mano otros 
proyectos y poder estudiar comparativamente. 
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“Pasemos ahora a estudiar las antiguas puertas que daban acceso a la terraza por medio de 
escaleras y que hoy esta n cegadas, totalmente o en parte, por materiales de todo género. La 
Puerta Occidental (figs. 32 y 53), que se halla próxima al muro de las Lamentaciones, está en la 
actualidad sepultada hasta sus dos tercios. Era una puerta con un dintel colosal (A fig. 33) de 
cinco metros, bordeado con la ranura como el despiezo almohadillado de que hemos venido 
hablando. Inmediatamente encima empiezan las hiladas del segundo sistema. ” (Historia general 


del arte: Arquitectura de Judea) 


Fig. $2. LA PUERTA OCCIDENTAL (ALZADO), SEGÚN DE VOGUÉ (letra E del plano fig. $0) 


Puerta Occidental (Oeste) 
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Fig. $3. — PUERTA OCCIDENTAL. - CORTE LONGITUDINAL, SEGÚN DE VOGUÉ 


Puerta Occidental, corte longitudinal 


Otras dos puertas abrían se en el muro meridional: la Puerta Doble (figs. 54 y 55) Y la Puerta 
Triple. La primera es la mejor conservada de todas, y a pesar de haber sido restaurada y rehecha 


en parte, puede dar idea exacta de estas entradas subterráneas del templo. Tiene dos huecos que 
dan a un gran vestíbulo cubierto por cuatro cúpulas sostenidas sobre pechinas apoyadas en arcos 


que arrancan de una columna central. Á este vestíbulo van a parar dos rampas, separadas por 
una hilera de columnas, que conducen a la plataforma superior. “(Historia general del arte: 
Arquitectura de Judea) 
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Fig. 54. = PUERTA DOBLE (VISTA INTERIOR), SEGÚN DK VOGUÉ 


La puerta primitiva estaba formada por dos grandes dinteles sostenidos sobre jambas y un 
machón central. Los dinteles siguen el mismo sistema de la puerta Occidental: son monolitos y 
recuadrados por una faja labrada de parecido modo. 


Lig. 55.-PUERTA DOBLE (ALZADO) 
SITUADA EN EL MURO SUD DEL HARAM (L del plano fig. 50) 


Puerta doble en el muro Sur de la explanada de la roca 


La Puerta Triple (plano fig. 50, K), situada a sesenta y cinco metros de la precedente, está 
dispuesta exactamente del mismo modo. Poca cosa queda de ella, pero lo bastante para demostrar 
su analogía con las que venimos describiendo. Una de las jambas presenta la labra igual a la del 
que hemos llamado primer sistema y un moldurado de marcado carácter romano. (Historia general 
del arte: Arquitectura de Judea) 


La Puerta Dorada (figs. 36 y 37) que hoy constituye parte de un edificio aislado, y que en su forma 
primitiva debía ser parecida a las descritas. Pero todo ha desaparecido, menos dos grandes 
monolitos que formaban parte de las jambas (A y B, fig. 57): lo restante es del estilo de esas placas 
simulando archivoltas que hemos citado y que pertenecen a la época del segundo sistema de 
despiezo, o sea la bizantina. 
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Fig. $0. — PUERTA DORADA, FACHADA ORIENTAL (letra Y del plano ig. $0) 


Puerta dorada 


A 


Fig. $7. —PUERTA DORADA (PLANTA), SEGÚN DE vOGUÉ 


Planta de la puerta dorada según de Vogue. 


Fig. 58.-PILONO DEL TEMPLO DE SALOMÓN, SEGÚN DE VOGUÉ 


Pilono del templo de Salomón según de Vogué 
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“El alzado esta construido también recordando los templos egipcios: los distintos miembros del 
edificio van decreciendo de altura: la del pilono es doble de la del Santa y triple de la del Santa 
santórum, e igual regla siguen las ca maras laterales, como lo prueba la existencia de ventanales 
en el Santa (2). M. de Vogué señala una sola diferencia entre el santuario de Israel y los templos 
egipcios. En Egipto las ca maras laterales se encuentran sólo en planta baja y en Jerusalén 
alcanzan hasta tres pisos. De éstos son más anchos los superiores que los inferiores a causa de 
adelgazarse sucesivamente las paredes, las cuales dejan retallos interiores en gradación para 
apoyo de las vigas.” (Historia general del arte: Arquitectura de Judea) 
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Planta del templo de Salomón según de Vogué 


De Vogué afirma que el templo propiamente dicho tenía un plano egipcio. Se componía de tres 
partes esenciales: el vestíbulo, aoulem, especie de pilono egipcio; el Santa, Hekal, y el Santa 
santórum, Debir, estos dos últimos rodeados por una serie de ca maras reducidas. 


Los libros de los Reyes y del Paralipómenos dan todas las dimensiones, que pueden completarse 
con lo que dice del santuario el profeta Ezequiel. M. de Vogué las resume en el siguiente cuadro, 
en que la unidad es el codo: (Historia general del arte: Arquitectura de Judea) 


Espesor Altura Ancho Longitud 


PLL on US TN 60 20 10 
Hekal. > 3o 20 40 
Debir.. EA » 20 20 20 
Muros del pilono. . » 5 » 10 
Muros del Hekal. . 6 » > 6 
Muro de traviesa del Debir. 5 » » 5 
Muros de las cámaras laterales. 5 > » 5 
Cámaras laterales. . » » » 4 
Longitud total. . . 100 

Ancho total deducido de los datos que preceden. . . 50 
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BERNARDO STADE 


“El doctor Bernardo Stade en su obra Geschichte des Volkes Israel (Berlín, 1887) publica una 
restauración del templo de Salomón debida principalmente al consejero privado de Arquitectura 
Von Ritgen. La planta del templo, según esta restauración (fig. 60), no difiere esencialmente de la 
de Vogué; pero sí el alzado (figs. 61 a 64), más apropiado al estilo con que el fenicio Hiram podía 
proyectar la grandiosa obra, mezcla de influencia egipcia y caldeo-asiria. Stade y Von Ritgen 
suponen, de conformidad con los más modernos estudios, aisladas y puramente decorativas las 
dos grandes columnas de bronce (figs. 61 aa aa y 65) de que habla el sagrado texto. (Historia 
general del arte: Arquitectura de Judea) 


cd 
a 
c bc bb B ab A 
a 
cd 
Fig. 60. - YLANTA DEL TEMPLO, SEGÚN STADE 
a, pórtico ó vestíbulo que tenía 20 codos de largo por 10 de ancho; aa, columnas de bronce del pórtico; 
5, Santa, de 40 codos de largo; e, Santasantórum, de 20 codos de largo; 4, construcción lateral de 
tres pisos; e, entrada á esta construcción lateral por el lado Sur; <?, muro de 20 codos de altura 
que separaba cl Santa del Santasantórum, al que se entraba por be; 66, altar de los panes de propo 
sición; a5, puerta que separaba el vestíbulo del Santa. 


Planta del templo de Salomón según Stade 


“Este templo estuvo rodeado de atrios que se concluyeron muchos siglos después de la muerte de 
Salomón. Los datos más concretos sobre estos atrios se encuentran en la descripción de Ezequiel 
y en las de los historiadores que se refieren ya al templo de Herodes, y tienen su lugar en los 
estudios que siguen. 


EL. Ó1 — VISTA ANTERIOR DEL TEMPLO, SEGÚN STADK Fig. 62. - SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TEMPLO, SEGÚN STADE 
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El conjunto del templo de Salomón lo enriquecía el esplendor de su mobiliario. En el Santa se 
levantaban el altar de los holocaustos, las mesas de las víctimas, los portalámparas de oro, «el 
mar de bronce» (fig. 68), las grandes pilas portátiles (figs. 69 y 70). En el Sanctasanctórum, el 
arca de la alianza cobijada por las alas de dos querubines, figuras de madera recubiertas de oro; 
alrededor del arca había el candelera de los siete brazos (fig. 71), la mesa de los panes de 
proposición y el altar de oro. “(Historia general del arte: Arquitectura de Judea) Vista y sección 
transversal del templo de Salomón según Stade 


Vista lateral del templo de Salomón según Stade 


Sección longitudinal del templo de Salomón según Stade 


“*... los reyes asmoneos construyeron en el a ngulo Noroeste una fortaleza llamada Baris, que 
Herodes modificó más tarde y denominó Antonia y que señaló el límite septentrional del recinto 
desde el siglo 11 hasta la toma de Jerusalén por Tito. El muro Norte del períbolo era a la vez muro 
de la ciudad. Un foso, abierto en parte en la roca, impedía aproximarse a él, y aunque, según 
Estrabón, tenía 60 pies de profundidad por 250 de anchura, no pudo impedir que Pompeyo se 
apoderase del templo y de la ciudad: no obstante, el general romano respetó el santuario. ” 
(Historia general del arte: Arquitectura de Judea) 


La última transformación del templo tuvo lugar bajo el reinado de Herodes el Grande y fue 
radical. Herodes tenía que hacerse perdonar por los judíos distinguidos su origen, sus numerosas 
infracciones de las leyes mosaicas, la amistad con los romanos; poseído además de insaciable 
vanidad, quería sobrepujar a Salomón ó por lo menos asociarse a su gloria: creyó ver en la 
reconstrucción del templo un medio de popularidad en el presente y de renombre en lo porvenir, 
y se decidió a emprenderla. 


dz 


El templo propiamente dicho no podía ser agrandado: las dimensiones esenciales estaban 
impuestas por prescripciones hiera ticas; volver a las prescripciones del plano de Salomón si no 
se había llegado a ellas, dar importancia a las partes accesorias, enriquecer y aumentar la 
ornamentación, es cuanto se podía hacer, y este campo no era suficiente a los vastos y ambiciosos 
proyectos del rey. Entonces, dirigiendo sus miras al recinto exterior, resolvió hacerlo mayor y más 
alto, y en efecto, dice Josepho, lo dobló: de cuatro estadios de circuito lo extendió a seis, pero 
conservando un estadio al lado menor, de lo que resultó una figura de doble superficie. (Historia 
general del arte: Arquitectura de Judea) 


Por consecuencia de este engrandecimiento, el templo, que se encontraba en medio ó poco menos 
de su períbolo, quedó relegado a un extremo, y la Mishna (Middoth 11.1), al decirnos que estaba 
más cerca de la parte Norte que de la parte Sur, nos indica claramente que el engrandecimiento 
se había efectuado hacia el Sur. Sabemos además que el límite septentrional marcado por la torre 
Baris ó Antonia no fue cambiado. La mitad Sur de la actual a rea del Haram (fig. 30), que es 
próximamente un cuadrado, fue la extensión añadida al primitivo templo. 


Para ejecutar este plan hizo Herodes derribar hasta flor de tierra y reconstruir las antiguas terrazas 
y los pórticos que las coronaban. Únicamente ordenó respetar y enclavar en sus construcciones el 
pórtico oriental llamado de Salomón y el hermoso muro que lo sostenía: este es el único fragmento 
del templo anterior que parece haberse conservado; lo restante fue destruido para renacer 
rejuvenecido y agrandado. El santuario interior fue arrasado hasta sus cimientos, lo que, sea dicho 
de paso, no fue muy difícil, pues estaba edificado sobre la roca. 


Fig. 68. - EL MAR DE BRONCE (RESTAURACIÓN DE STADE) 


Mar de bronce según Stade 


EL PALACIO DE SALOMÓN. (Historia general del arte: Arquitectura de 
Judea) 


Como prototipo del palacio hebreo tendríamos el palacio de Salomón si los datos incompletos de 
la Biblia permitiesen una restauración. Nos limitaremos, por tanto, a reproducir los planos de 
restauración de Stade (fig. 89) y a hacer de ellos una ligera descripción. 


El palacio de Salomón comunicaba con el templo y estaba situado al Mediodía de él, sobre el 
Ophel. La descripción que vamos a hacer no ha de considerarse como la de una obra permanente, 
pues el palacio de Jerusalén, como todos los de Oriente, tuvo cierto cara cter personal, habiendo 
sido reconstruido repetidas veces. 


Todas las dependencias del palacio estaban comprendidas dentro de una gran muralla, y dentro 
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de este gran recinto otro muro separaba la parte pública, el selanilik como se le llama hoy en 
Constantinopla, de la habitación del monarca, del harén. 


No hay más datos del palacio de Salomón, al parecer el palacio, el bosque del Líbano y sala de 
juicios eran muy parecidos, de manera que si sabemos cómo era uno de los edificios sabremos 
como era el otro, otra conclusión a la que se podría llegar es que sería un solo edificio cumpliendo 
las diferentes funciones: palacio, casa de la hija del faraón, casa del Líbano, etc. 


EL BOSQUE DEL LÍBANO SEGÚN LA ARQUITECTURA DE JUDEA 


Frente a la puerta abierta al camino que de la ciudad llevaba al palacio y al templo estaba la 
Casa del Líbano, especie de sala de reuniones que recuerda las de Persépolis, abierta en toda la 
extensión de su fachada. Delante de esta sala hallase otra abierta también en toda su fachada, a 
modo de antesala del gran pabellón del trono. Este pabellón estaba adosado a la muralla que 
separa del harén la parte pública, y su disposición en el plano de Stade es la más hipotética sin 
duda. Las murallas del harén dividían el a rea del templo de la del palacio. Asimismo, sucedía en 
el único palacio oriental bien conocido, el de Sargón en Khorsabad, descrito en el tomo 
primero. ...Del relato bíblico se deduce que la Casa del Líbano contenía 45 columnas de cedro 
dispuestas en tres órdenes, que sobre ellas se apoyaban ja cenas del mismo material y que el piso 
superior estaba dividido en varias habitaciones, sin que se precise cua ntas. Estos datos parecen 
indicar una construcción en entramado de madera a estilo de las egipcias y fenicias; pero sobre 
ellos es imposible fundar una restauración. Se ocurren de momento dos hipótesis: ¿Era la Casa 
del Líbano una sala hypóstila abierta como las grandiosas apadanas de Susayde Persépolis? ¿Era 
una gran sala cerrada? 


Bosque del Líbano, planta cerrada 


Bosque del Líbano, planta abierta 


gl 


Fachada de la Anteca mara del salón del trono 
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Planta de la anteca mara del salón del trono 


Corte transversal de la anteca mara del salón del trono 
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Plano del templo de Salomón, autor desconocido 
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Pligura $9 


a. Casa del Líbano. 
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f. Palacio de Salomón. 

£. Plaza interior. 
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Plano del palacio y templo de Salomón según Ritgen 
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ISAAC NEWTON (1642-1725) 


Físico y matema tico inglés, aportó con un estudio del Templo de Salomón y de Ezequiel, 
«Chronology of the Anctient Kingdowms...». Describe al atrio Interior del Templo de Salomón basa 
ndose en Ezequiel, y haciendo que el edificio sea simétrico. 


En cuanto a la disputa sobre qué templo se parecía más al de Salomón: el de Herodes o el de 
Ezequiel, toma claro partido: "El Templo de Salomón junto con sus atrios no ha sido descrito 
suficientemente en ningún sitio, salvo en las visiones de Ezequiel cabe esperar que los edificios 
levantados sobre los mismos cimientos se clarifiquen mutuamente”. 
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Plano de la planicie del templo de Salomón según Newton 


La descripción del atrio atrio exterior desde dentro hacia afuera: 
H.IK.L Atrio interior 


g. Portal Este 

h.h. Portal Norte y Sur 

M.N.O.P Atrio exterior 

kk.k.k. Cocinas en las esquinas del atrio exterior 


Q.R.S.T. Muro 
a.a-b.b. Patio de los gentiles 
c.d.e.f. Puertas 
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Plano del atrio interior del templo de Salomón según Newton 


A.B.C.D. Lugar separado 

A.B.E.F. Atrio interior 

H.H.H. Portal Este, Norte y Sur 

LLL Columnas soportando el edificio para los Levitas 
K.K. 2 ca maras de lugar de descanso para los levitas 
E, 10 Escaleras para subir al templo 

M. El porche del templo 

N. El Lugar Santo 

O. El Lugar Santísimo 

PARRA 30 ca maras alrededor del Templo 

Q. Escaleras para subir a las ca maras del piso intermedio 
R.R.R. Edificios para los Sacerdotes 

S.S. Corredores entre los edificios 

TL Cocinas para los Sacerdotes 


COMENTARIO: a esta concepción casi perfecta del templo de Salomón según la descripción del 
profeta Ezequiel le falta el edificio separado detrás del templo. Ezequiel nos da las medidas 
exactas de este edificio que son de 70 x 90 codos y esta exactamente detrás del Santuario a 20 
codos. Se sabe que ese edificio separado hace límite con el muro Newton deja un espacio detrás 
del templo para que el atrio exterior bordee todo el atrio interior. 
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Plano ampliado del atrio interior del templo de Salom 


ón según Newton 
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JACOB PRESTEL 


Jacob Prestel: planta del templo, sección y vistas 


Jacob Prestel: vista de frente, de lado, situación del templo. 
La concepción del templo de este autor es parecida a los edificios egipcios. 
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SOBRE LA AUTORA DE ESTE LIBRO 


Sonia Helena Hidalgo Zurita, arquitecta, idiomas; español, alema n, eslovaco, un poco de hebreo 
y autora de este tratado: “Explicaciones de Ezequiel”. Planos y presentaciones gra ficas del templo 
de Ezequiel basados en la descripción del templo. 


Cuando empecé a tratar de entender al profeta Ezequiel y su descripción del templo, todo era 
demasiado difícil de comprender ya que me faltaban datos, información de medidas y material 
gra fico, de manera que decidi tratar de recrear el templo por mi misma, para ello recopile todo 
el material necesario tanto en textos como en fotos, y me puse a la difícil tarea de hacer los planos, 
mientras iba realizando los dibujos todo iba afluyendo a mi mente como en una película, había 
días en los que no entendía nada y cansada me iba a la cama tratando de buscar una solución a 
algún versículo, al siguiente día ya estaba la solución en mi cabeza y seguía avanzando con el 
proyecto. 

Mucha veces me pregunte: “Por qué yo?” No estaría perdiendo mi tiempo, y mi curiosidad por 
terminar los planos era más grande que mi deseo de dejar todo y hacer otra cosa que de momento 
pareciera más útil. Han transcurrido 2 años y medio y teniendo la seguridad de que los versos son 
correctos y que coinciden unos con otros me dediqué a recopilar los comentarios que un día subí 
a las redes sociales, y los he puesto en mi libro. Me ha parecido de mucha ayuda que el lector 
pueda comparar los planos y presentaciones con el libro de las explicaciones. 


La diferencia con otros autores es que me he dedicado a recrear el templo verso a verso sin dejar 
ninguno de lado, es decir que mi trabajo corresponde directa y estrictamente a las medidas dadas 
por Ezequiel. 


Mientras realizaba los planos de Ezequiel, me di cuenta de que el texto del templo de Salomón 
descrito en 1.- de Reyes se complementaba y aclaraba puntos y medidas que no se encuentran en 
la descripción de Ezequiel, es por eso que decidí además profundizar en el estudio del templo de 
Salomón, comparando los dos templos uno llega a la conclusión de que los dos templos tienen las 
mismas medidas. Se que con mi teoría estaría desmintiendo las teorías de otros autores, no es mi 
deseo contradecir a nadie, se que mi trabajo se basa en textos concretos y con mi proyecto espero 
aportar con un granito de arena para que la luz se haga en la comprensión del templo de Ezequiel 
que hasta la fecha ha sido un enigma para muchos. 


Este tratado forma parte del libro “Explicaciones de Ezequiel”. 

Amigo lector te invito a leer mi libro, a comparar tus apuntes sobre el tema, si tienes preguntas 
puedes escribirme a soniahidalgoz(Agmail.com, estaré gustosa de contestar tus dudas. 

Te pido que me preguntes sobre la parte física del templo, las medidas. No puedo contestarte a 
preguntas religiosas o de temas como los rituales ya que no soy teóloga, solo soy como tu una 
estudiosa del templo. 
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